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F i t e 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL E mDUCSTRLAL 

Por disposición fiel señor Juez 
Nacional de Primera,' Instancia 
en lo Comercial de, Registro, 
doctor Jeaa Chrislisijn Nissen, 
Secretaria üe la Autorizante, se 
hace saber por un día, el siguien- 
te edicto: 

F? 459. -»- PRIMER TESTIMONIO. - 
escritura Número Ciento Setenta y Cua- 
tro. — Sn la ciudad de Avellaneda, Par- 
tido del mismo nombre, de la. Provincia 
de Buenos Aires, a los diecisiete días 
del mes de Septiembre de mil , novecien- 
tos setenta y tres, ante mí:. Yolanda 
Fatmy Gersíianik, Escribana autorizan- 
te, comparecen: don Nedo Baldi, argén- 
tino, nacido el primero de Mayo de mil 
novecientos veintiuno, con Libreta de 
Enrolamiento Matrícula número un mi- 
llón seiscientos sesenta y tres mil cua- 
trocientos noventa, casado, hijo de En- 
rique BaidiyMaría Crlstiani, domiciliado 
m la calle Saiioares dos mil skí raí anta» 



cuatro de Florida, de esta Provincia; 
don Guillermo Alter Roisenzvit. argenti- 
no, nacido ei frece de Abril de mil no- 
vecientos treinta y cinco, coa Libreta de 
Enrolamiento Matrícula número cuatro 
millones ciento cincuenta niir cuatrocien- 
tos seis, hijo de Samuel Roisenzvit y 
Berta Peder, casado en. primeras -nup- 
cias con Luisa Beatriz Frydman, domici- 
liado en la calle Güemes cuatro mil dos- 
cientos cuarenta y tees, quinto piso A, 
de la Capital Federal; doña Rosa Sofía 
San Julián de ■ Baldi. argentina.- nacida 
el treinta de' Junio de mil novecientos 
veintitrés, con' Libreta Cívica número 
Cero cero sesenta y seis mil cuarenta y 
siete, hija de Robustiano San Julián y 
Ramona Fernández, casada en primeras 
nupcias con Nedo Baldi. domicilada en 
la calle Sahores dos mil seiscientos cua- 
tro de Florida de esta Provincia, y doña 
Luisa Beatriz Frydman de Roisenzvit, 
argentina, nacida el diez y siete de Oc- 
tubre de mí] novecientos treinta y siete, 
con Libreta Cívica número tres millones 
seiscientos noventa y siete mil trescien- 
tos sesenta y nueve, hija de José Fryd- 
man y Rebeca Britvan, domiciliada en 
la calle Güemes cuatro mil doscientas 
cuarenta y tres, quinto piso "A", de la 
Capital Federal; todos los comparecien- 
tes son personas hábiles, mayores de 
edad, especialmente aquí y de mi cono- 
cimiento, doy í'e; y dicen: Que han re- 
suelto constituir una Sociedad Anónima 
con sujeción al siguiente estatuto: De- 
nominación, Domicilio, Plazo y Objeto: 
Articulo Primero: La. sociedad se deno- 
mina "FITE", SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL. — Tiene 
su domicilio legal en jurisdicción de ia 
ciudad de Buenos Aires; calle Cuba nú- 
mero tres mil quinientas treinta 'v seis. 
— Artículo Segundo: Su duración' es de 
Veinte Años, contados desde la fecha de 
inscripción en el Registro Público de 
Comercio. — Articulo Tercero: Tiene por 
objeto realizar poi cuenta propia yjo' de 
terceros o asociada a terceros ios siguien- 
tes actos: Comerciales: Importación y 
Exportación, compra, venta, permuta y 
distribución de productos químicos, apa- 
ratos e instrumental para uso técnico 
científico e industrial, médico, quirúrgi- 
co y odontológico. — Industriales: pro- 
ducción y Fabricación de aparatos e 
instrumental médico, quirúrgico y odon- 
tológico, sus instalaciones y anexos, ins- 
trumentos de vidrio para laboratorio y 
su distribución, así como elaboración v 
transformación en sus distintas etapas y 
procesos de productos químicos, quími- 
cos-industriales, e. instrumental en gene- 
ral. A tai fin, la sociedad tiene plena 
capacidad jurídica . para adquirir dere- 
chos, contraer obligaciones y ejercer ios 
actos que no sean prohibidos por las le- 
yes o por este estatuto. — Capital. 

Artículo Cuarto: El capital social es de 
Cien Mil Pesas, representado por Diez 
mil acciones de Diez pesos valor nomi- 
nal cada una, — El capital puede ser 
aumentado por decisión de la Asamblea 
Ordinaria hasta, el quíntuplo de su mon- 
to conforme al artículo ciento ochenta y 
ocho de la Ley número diez y nueve mi] 
quinientos cincuenta. — Artículo Quinto- 
Las acciones pueden ser al portador o 
nominativas, endosables o no, ordinarias 
o preferidas. — Estas últimas tienen de- 
recho a un dividendo de pago preferente 
de carácter acumulativo o no, conforme 
a las condiciones de su emisión. — Pued" 
también fijárseles una participación adi- 
cional en las ganancias. — Artículo Sex- 
to: Las acciones y los certificados provi- 
sionales que se emitan contendrán las 
menciones del articulo doscientos once 



de -la Ley número' diez, y : iiuéve mil qui- 
nientos cincuenta. -— Sé; pueden emitir 
títulos representatiTos de 'tais- de una 
acción. — ' Artículo Séptimo: En caso de 
mora en . la integración del capital el 
directorio queda facultado para preceder 
de acuerdo con lo determinado por el 
artículo ciento noventa y tres de la Ley 
número diecinueve mli quinientos cin- 
cuenta. — Administración y Representa- 
ción: Artículo Octavo: La administración 
de, la sociedad está a cargo de un direc- 
torio compuesto del número de miembros 
que fije la asambiea entre un mínimo de 
Dos y un 'máximo de Cinco con mandato 
por Tres años. — La asamblea puede 
designar suplentes en igual o menor nú- 
mero que los titulares y por el mismo 
plazo a fin de llenar las vacantes que 
se produjeran, en el orden de su elec- 
ción. — Los directores en su primera se- 
sión deben designar un Presidente y un 
Vicepresidente; éste último reemplaza al 
primero en caso de ausencia o impedi- 
mento. — '-Ej directorio funciona con ¡a 
presencia de la mayoría de sus miem- 
bros y resuelve por mayoría de votos pre. 
sentes. — La asambiea fija ia remunera- 
ción del directorio. -— Artículo- Noveno: 
Los directores deben prestar l a siguiente 
garantía: La suma dé Quinientos pesos 
Ley 18.188, Wentras dure su mandato. 

— Artículo Décimo: El directorio tiene 
todas las facultades para administrar y 
disponer de ios bienes, incluso aquellas 
para las cuales la ley requiere poderes 
especiales conforme al artículo 1.881 
del Código Civil y Artículo noveno 
del Decreto Ley número cinco mil 
novecientos sesenta y cinco|sesenta 
y tres. — Puede en consecuencia ce- 
lebrar en nombre de la' sociedad to- 
da, clase de actos jurídicos que tiendan 
ai cumplimento del objeto social; entre 
olios, operar con los Bancos de la Na- 
ción Argentina, Nacional de Desarrollo, 
de la Provincia: de Buenos Aires, Hipo- 
tecario Nacional y demás instituciones 
de crédito oficiales o privados; estable- 
cer agencias, sucursales u otra especie 
Óf-. representación dentro o fuera del 
país; otorear a una o más personas po- 
deres judiciales, inclusive para querellar 
criminalmente o extrajudicíales con el 
objeto extensión que juzgue conveniente. 

— L a representación legal de la sociedad 
corresponde al Presidente i Vicepresi- 
dente del Directorio, quienes actuarán en 
forma conjunta. — Fiscalización: Ar- 
ticulo Décimo Primero: La fiscalización 
de la sociedad está a cargo de Un Sin- 
dico titular por el término de Tres años. 

— La Asamblea también CM)t elegir 
igual número de suplentes y por el mismo 
término. — Asambleas: Artículo Décimo 
Segundo: Toda' asamblea debe ser cita- 
tía simultáneamente en primera y segun- 
da convocatoria, en la forma establecida 
para la primera por ei artículo doscien- 
tos treinta y siete de la Ley número die- 
cinueve mil quinientos' cincuenta, sin 
perjuicio de lo allí dispuesto para el 
caso de Asamblea unánime. — La Asam- 
biea en segunda convocatoria ha de cele- 
brarse el mismo día. .una hora después 
de la fijada para la primera. — Artícu- 
lo Décimo Tercero: Cada acción ordi- 
naria suscripta confiere derecho de Uno 
a Cinco votos, conforme se determine 

ai suscribir el capital Inicial y en opor- 
tur'dad de resolver la asamblea su au- 
mento. — Las acciones preferidas pue- 
den emitirse con o sin derecho a voto. 
— Artículo Décimo Cuarto- Rigen ei 
quorum y mayoría determinados por ios 
artículos doscientos cuarenta y tres y 
doscientos cuarenta y cuatro de la Ley 
N<? diecinueve mil quinientos cincuenta 
según la clase de asamblea, convocatoria y 
materias de que se trate, excepto en cuau- 



tc al quorum de la Asamblea. Extraor- 
dinaria, en segunda convocatoria;' la que 
,w¡ considera constituida cualquier'» sea 
el número de acciones., presentes con de- 
recho a voto. — - Artículo Décimo Quin- 
te-: El ejercicio social cierra e] treinta y 
uno de julio de cada año. — A esa te- 
tóla, se confeccionan ios estados contó- 
bles conforme a las disposiciones en vi- 
gencia y normas técnicas de la materia. 

— La asamblea puede modificar la fe- ■ 
cha de . cierre del ejercicio, inscri-biendi 
,:i«" resolución pertinente; en el Registro 
Fúblicó de Comercio y comunicándola a 
iá autoridad de control. — Las ganancias 
realizadas y líquidas se destinan: a) Cin- 
cc por ciento, hasta alcanzar el .veinte 
pos ciento del capital suscripto, para el 
lando de reserva legal; b> A remunera- 
ción al Directorio y Síndico en su caso; 
c> A dividendo de las acciones preferi- 
das, con prioridad los acumulativos im- 
pagos; d) El saldo, en todo q en parte, 
a' participación adicional de las acciones 
preteridas y a dividendo de las acciones 
ordinarias, ó a fondos dé' reserva facul- 
tativa o de previsión.; o^ a cuenta ' nueva 
o' al destino que determine i« asam- 
blea. — Los. dividendos deben ser paga- 
dos en proporción a las respectivas inte- 
giaciones dentro del año de su sanción. 
-~ Artículo Décimo Sexto: La liquida- 
ción de la sociedad puede ser efectuada 
por el directorio o por los liquidadores 
designados por: la Asamblea, bajo la vi-' 
gilancia del Síndico. — Cancelado el pa- 
sivo y reembolsado el capital, el rema- 
nente se repartirá entre los accionistas, 
cen las preferencias indicadas en ei ar- 
ticulo anterior. — . El capital se suscribe 
e integra de acuerdo con. el siguiente 
cuadro:. Nombre. — Acciones Suscrip» 
ción. — Clase de Acción. — Monto Inte- 
gración. — Naturaleza del Aporte. — 
Apcrte. — Modalidad. — Nedo Baldi. — 
i.rtOO. — Orinarlas ai portador. — 4.000, 

- Efectivo .— Guillermo Alter Roisenz- 
vit, 4.000. — Ordinarias a l portador. — 
4,000. — Efectivo. — Rosa Solía San '.!«.. 
lian de Baldi, 1.000. — Ordinarias al por- 
tador. ,— 1.000. — Efectivo. — Luisa 
Beatriz Frydman de Roisenzvit, 1.000 — 
Ordinarias al portador. — 1.000. — Efec- 
tivo. — Se designa para integrar el Di- 
rectorio: Presidente a Nedo Baldi. — Vi- 
cepresidente a: Guillermo Alter Roisenz- 
vit — Vocales - a:. Rosa Sofia San Ju- 
lián de Baldi.. — Luisa Beatriz Frydman 
de Roisenzvit. — Síndico titular a: Ho- 
racio Hirsch. — Sin-Mco suplente a: Fu» 
nque Fligler. — ■ Se autoriza a Nedo Bal- 
di y¡o Mirta Noemí Pavletic, a fin de que 
actuando indistintamente, con facultad 
de aceptar o proponer modificaciones 
a ir presente, realicen todas las gestio- 
nes necesarias para obtener la confor- 
midad de la autoridad de control e ins- 
cripción en el. Registro Público de Co- 
mercio. •— Leo a los comparecientes qua 
xa otorgan y firman de conformidad, por 
ante mí de lo que doy fe. — Nedo Bal- 
ai — G. a. Roisenzvit. -- Rosa S. Saa 
Junan de, Baldi. — L. B. F. de Roisenz- 
vit. — Está mí sello. — Ante mí: Yo- 
tarda F Gershanik. -- Concuerda con 
su matriz, que pasó ante mí ai folio cua- 
trocientos cincuenta y nueve del Registro 
doce a mi cargo, doy fe. — Para la in- 
gresada expido este Primer Testimonio 
en cuatro fojas debidamente inutilizadas 
por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, con fecha diecinueve de setiembre 
de mil novecientos setenta y tres coa 
máquina timbradora número dos bajo 
los siguientes números correlativos de! 
cero setenta y nueve mil ciento cincuen- 
ta y siete al presente, los que firmo v 
sello en el lugar de su otorgamiento a 
ciecmueve días dej mes de setiembre de 
mil novecientos setenta y tres. — Yo- 
landa F. Gershanik, escriban-a. — Se de- 
ja constancia que por ante mi °i 
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8jl2|l973, en el Registro 12 a. mi car- 
_ >, se protocolizó la- •modificación de los 
artículos Tercero y Décimo de "Fite" 
Sociedad Anónima Comercial e Indus- 
trial, los que transcriptos íntegramente 
dicen: "Artículo Tercero: Tiene por 
objeto realizar por cuenta propia 
W áe terceros o asociada a ter- 
ceros, los siguientes actos: Comercia- 
les: Importación y exportación, com- 
pra, venta, permuta y distribución de 
Soductos químicos, aparatos e instrumen- 
1 para uso técnico, científico e indus- 
trial, médico quirúrgico y odontológico — 
industriales: Producción y fabricación de 
aparatos e instrumental médico, quirúrgi- 
co y odontológico, sus instalaciones y ane- 
xos, instrumentos de vidrio para laborato- 
rio' y su distribución, reactivos para uso 
analítico e instrumental en general. — • 
A tal fin, la sociedad tiene plena capa- 
cidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y ejercer los actos 
qué no sean prohibidos por las leyes o 
por este estatuto. — Artículo décimo: El 
Directorio tiene todas las facultades oara 
administrar y disponer de los bienes, in- 
cluso aquellas para las cuales la ley re- 
quiere poderes especiales conforme al ar- 
tículo 1.881 del Código Civil y artículo 
noveno del Decreto Ley ciiico mil nove- 
tientos sesenta y cmeo'jsesenta y tees — 
Puede en consecuencia celebrar en nombre 
dé la sociedad, toda clase de actos jurí- 
dicos que tiendan al cumplimiento del ob< 
jetó social, entre ellos operar con los Ban- 
cas dé la Nación Argentina, Nacional de 
Desarrollo, de la Provincia de Buenos 
Aires, Hipotecario Nacional y demás ins- 
tijftíeiones de crédito, oficiales o privadas; 
establecer agencias,, sucursales u otra es- 
pecie de representación dentro o fuera riel 
páis, otorgar a una o/más personas, pode- 
res judiciales, inclusive para querellar cri- 
minalmente o extrajudiciales, con el ob- 
jeto y extensión que juague conveniente. 
La representación legai de. la sociedad 
corresponde al presidente y vicepresiden- 
te del Directorio, quienes actuarán en for- 
ma conjunta, sin perjuicio de lo estable- 
cido en el artículo ¡268 del Decreto Ley 
diecinueve mil Quinientos cincuenta"'... -— . 
Yoianda F. Gerñshapik, escribana..,— 
Se" hace constar, que. porgante mí, al, folio 
96jde fécha,21|3[197<i, en ¡este Regístrela 
mi] cargo, sé protocolizó la modificación 
d?,,los artículos quinto y décimo sexto 'del 
contrato, de acuerdo al Decreto: Ley 
20,643, los que íntegramente dicen; 'Ar- 
tículo quinto:.. Las acciones son nomina- 
tivas, no endosaWes, ordinarias o prefe- 
ridas.; — Estas últimas tienen derecho. a 
un dividendo de pago preferente de. ca- 
rácter acumulativo o no, conforme a. las 
condiciones de su emisión, — Puede tam- 
bién, fijárseles una participación adicional 
ep Jas ganancias. — Articulo décimo sex- 
to: La liquidación de la sociedad puede 
eer efectuada por el Directorio . o por los 
liquidadores designados por la asamblea, 
bajo la vígilsncia del síndico. — Cancela- 
do el pasivo y reembolsado el capital, el 
remanente se repartirá entre los accionis- 
tas, con las preferencias indicadas eh el 
artículo anterior. — El capital se suscribe 
e integra de acuerdo con el siguiente cua- 
dro: Nombre. — Acciones. — Suscrip- 
ción, — Clase de acción. — . Monto inte- 
gración.— Naturaleza del aporte.— Apor- 
te. — Modalidad. — Nodo Baldi 4-000. 
ordinarias, 4.000, efectivo. .— Guillermo 
Álter Roisenzvit, 4.000, ordinarias, 4.000. 
efectivo. — Rosa Sofía San Julián de 
Baldi, 1.000, ordinarias. 1 000. efectivo — 
Luisa Beatriz Frydman de Roisenzvit, 
1.O00, ordinarias, 1.000. efectivo. — Se 
designa para integrar el Directorio: Pre- 
sidente, a Nedo Baldi: vicepresidente, a 
Guillermo Alter Roisenzvit; vocales, a Ro- 
sa Sofía San Julián de Baldi. Luisa Bea- 
triz Frydman de Roisenzvit; síndico ti-, 
talar, a Horacio Hirsch; síndico suplen- 
te, a Enrique Pligler. — Es copia Reí. — 
Yolanda P. Gershamk, escribana. 

-Buenos Aires, 4 de abril <ie 1974. — 
Tatiana Schifris,' secretaria.' : 

§ 843.75 e.23[4 N?. 67.135 ■ v,23'4¡74 



Urbanizatlora El Bolsón 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA 
r COMERCIAL 

Por disposición del señor Jaez 
Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial de Registro, doctor 
.Tean Chrislian Nissen, Secretaría 
Autorizante, se hace saber por 
por un día el siguiente edicto: 

QUE POR escritura de fecha 28 de sep- 
tiembre de 1973, pasada ante el escri- 
bano Esteban Roberto. Holgado, la so- 
ciedad "URBANIZADORA EL BOLSÓN 
SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCTO- 
RA, INMOBILIARIA Y COMERCIAL», 
per Asamblea del"27 de julio de 1973, y 
aprobada por Resolución I. G. P. J. nú- 
mero 2306 de fecha 23 de agosto de 
18*73, '.resolvió la disolución anticipada de 
la sociedad. 

Buenos Aires, 2 de «toril de 19741 '-r- 

¿oiei© R. Meiénder, secretario. 

$ 37,50 e.2«H H* 67.148 T.23J4J74 



La Hidrófita Argentina 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Por disposición del Juzgado Na- 
cional de Primera Instancia en 
lo Comercial de Registro, a car- 
so del doctor Jean Chrislian Nis- 
sen, Secretaría del Autor.zante, 
se hace saber por un día, que: 
CONFORME a lo resuelto por la Asam- 
blea General Ordinaria de Accionistas 
del 15 de enero de 1974, de LA HIDRO- 
FILA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNI- 
MA COMERCIAL. E INDUSTRIAL y la 
reunión de Directorio de la misma so- 
ciedad del 16 de enero de 1974, Acta 
N? 514, el Directorio "de la misma ha 
quedado así integrado: Presidente: doc- 
tor Juan Martín Oneto Gaona; vicepre- 
sidente:' señor Eugenio Bonacina; secre- 
tario: doctor Eduardo C. Verardo; di- 
rectores: señor Roberto M. Gaona, señor 
César A. Gaona, señor Víctor Oggioni, 
señor Vicente Gaona Caride, señor Da- 
vid Enrique Bonacina. Directores su- 
plentes: señores Eduardo D. Firpo, Aldo 
Bonacina, Juan Martín Oneto Gaona 
(h), Antonio P. González Chaves e Iván 
Vila Echagüe. Síndicos titulares: doctor 
Pedro A. Perissé, doctor Luis E. Camps, 
Cr. Alejandro Raúl Lamarque. Síndicos 
suplentes: doctor Patricio S. Quinn, doc- 
tor Hugo Fossati, doctor Iván Posse Mo- 
lina. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1974. — 
Lucio Rl Meléndez. secretario. 

$-75.— e.23|4 N? 67.082 v.23[4¡74 



Tora 

SOCIEDAD ANÓNIMA "" 

Por disposición del señor Juez 
Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial de Registro, doctor 
Jean Christian Nissen, Secreta- 
ría del Autorizante, se hace sa- 
ber por un día el siguiente 
edicto: 

PRIMER Testimonio. — Escritura núme- 
ro Trescientos Veintiséis. — En la ciu- 
dad de Buenos Aires, Capital de la Re- 
pública Argentina* a primero de marzo 
de mil novecientos setenta, y cuatro, an- 
te mí, escribano público autorizante, Ro- 
dolfo José Silvestre, adscripto al presente 
Registro número 141, comparecen: Juan 
Montanaro, , argentino, soltero, comer- 
ciante, con libreta de . enrolamiento 
117.785, nacido el 12 de -agosto de 1912; 
doña Luisa Rotundo, argentina, soltera, 
comerciante, con libreta cívica 69,43», na- 
cida el 28 de agosto de 1921, y doña 
Luisa Antonia Parías de Mareque, argen- 
tina, casada, comerciante, con cédula de 
identidad expedida por la Policía Fede- 
ral 5.721.480, nacida el 16 de enero de 
1947,. todos domiciliados en Elcano 3443, 
de esta ciudad, vecinos hábiles, mayores 
de edad y de mi conocimiento personal, 
doy fe. — Y dicen: I) Que por escritura 
pública número 221, folio 369 de fecha 
3 de mayo de 1973, pasada ante el escri- 
bano de esta ciudad don Antonio Ma- 
niscalco al Registro 274 de su adscrip- 
ción, constituyeron la sociedad "TORA 
S.A.", acto que fue conformado por la 
Inspección . General de Personas Jurídi- 
cas en el expediente A 47.866 del Regis- 
tro de esa repartición. — II) Que postea 
riormente presentada la escritura ante 
el Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Comercial de Registro de esta 
Capital Federal éste ordenó publicar di- 
cho acto en el diario de publicaciones 
legales del Boletín Oficial, acto que, se 
formalizó en la publicación del 24 de di- 
ciembre de 1973. — III) Que publicada 
en el Boletín Oficial del 2 de febrero 
de 1974, la Ley 20.643, exige que todas 
las acciones tendrán el carácter de "no- 
minativas no endosables". — Por todo 
ello vienen por la presente a. a justar el 
Artículo Quinto del estatuto y la cláu- 
sula III) del acto constituivo pertinente, 
en los siguientes términos:,; "Artículo 
Quinto: Las acciones: pueden ser ordina- 
rias o preferidas. Estas últimas tienen de- 
sata III) delacto constitutivo pertinente, 
de carácter acumulativo o no, conforme 
a, las condiciones de su emisión. Puede 
fijárseles una participación adicional en 
las ganancias". — irt) El capital se sus- 
cribe e integra de acuerdo con el si- 
guiente cuadro: Nombre. — Acciones - 
Suscripción. Clase de acciones. — Mon- 
to - Integración. Naturaleza del aporte, 
Aporte. Modalidad: Juan Montanaro: 
4.000 acciones ordinarias nominativas no 
endosables clase "A" de 5 votos por ac- 
ción, de las que integra $ 10.000 en 
efectivo. — Luisa Rotundo: 4 000 accio- 
nes ordinarias nominativas no endosa- 
bles clase "A" de 5 votos por acción, de 
las que integra $ 10.000 en efectivo. — 
Luisa Antonia Farías de Mareque: 2.000 
acciones ordinarias nominativas no en- 
dosables clase "A" de 5 votos por acción. 
de las que integra $ 5.000 en efectivo, 
o sea el 25o¡o, el resto d-ntro de los 
60 días. Total: 10.000 $ 25.000. De esta 
forma las partes dejan redactados los 
artículos del Estatuto pocial ' mención.?. - 
do. El autorizante hace constar que e» 
Impuesto Fiscal pertinente de esta sa- 
ciedad fue abonado por el escribano An- 
tonio Maniscalco en la escritura 221 fi- 
lio 369. citado precedentemente. — Leídas 
y ratificada, así la.otors">n ,; - ''"-m - ■-> i;- 
ante mí, doy fe. — Juan Montanaro. 



— Luisa Rotundo. — Luisa A. F. de 
Mareque. — Está mi selle»' -^- Ante mi- 
Rodolfo Silvestre . — Co'.ic'ue/da con su 
matriz que pasó ante mí al folio seis- 
cientos veintiuno del Registro ciento cua-- 
renta y uno de mi. adscripción, doy fe. 

— Para la sociedad interesada, extriclo 
este testimonio en dos sellos de Actua- 
ción Notarial números catorce .mirones 
quinientos cincuenta y tres mil novecien- 
tos sesenta y siete ^y el presente que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. — Fclo.; Rodolfo J. Sil- 
vestre. , . ■' . . 

Buenos Aires, 29 de marzo de 19741 —■• 
Lucio R. Meléndez, secretario, 

$ 213,75 e.23¡4 N? 67.179 .v.2314174- 



Financiera y Marulataria 
de Maracayá 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo 
Comercial de Registro, docf.«»r 
Jean Chrislian Nissen. Secretaría 
del autorizante, se hace saber por 
un día, el siguiente edicto: 

QUE POR ASAMBLEA General Extraor- 
dinaria del 15 de noviembre, de 1973, adec- 
enó el estatuto social de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Ley 19.550 de la 
sociedad que gira bajo el rubro de "Fi- 
nanciera de Maracayú, Sociedad. Anóni- 
ma, la que se aprobó según Resolución 
de la I.G.P.J, N? 3.737 del 14 de di- 
ciembre de 1973 y fue protocolizada el 
25 de enero de 197,4, a nte el escribano 
Juan José Hervas Ibáñez, y queda redac- 
tado de la siguiente manera: "Denomi- 
nación de "Financiera, de Maracayú, So- 
ciedad Anónima", continuará funcionan- 
do la sociedad que so constituyera con 
el nombre de "FINANCIERA Y MAN- 
DATARIA DE MARACAYÚ, SOCIEDAD 
ANÓNIMA". — Tiene su domicilio legal 
en jurisdicción de la ciudad de Buenos 
tres, calle Comentes 534. — Artículo 2?: 
Su duración es de 39 años, contados des- 
de el día 12 de mayo de 1960, fecha de 
inscripción en el Registro Público de Co- 
mercio. — Artículo 3?: Tiene por objeto 
realizar las siguientes operaciones f malí-' 
cieras exclusivamente: Inversiones o apor- 
tes de capitales a personas físicas o" so-" 
eiedades constituida o a constituirse, sean' 
nacionales o extranjeras, para operado-' 
nes realizadas, en curso de realización o 
a realizarse; préstamos a interés y fi- 
nanciaciones en general y toda clase ete 
créditos, garantizados con cualquiera &e 
los medios previstos en la legislación q 
sin garantía; intervenir en la compra y 
venta de acciones, títulos, debentures, le- 
tras y cualquier otro valor mobiliario en. 
general, sean nacionales o extranjeros; 
en la constitución, transferencia, cesión 
parcial o total de hipotecas, prendas y 
cualquier otro derecho real y de garan- 
tía; formar, administrar, regentear car- 
teras de créditos, derechos, acciones, bo- 
nos, títulos y valores en general. — La 
sociedad no practicará las actividades 
comprendidas en la Ley 18.061 y otras 
para las que se requiera el concurso pú- 
blico. — A tal fin, la sociedad tiene ple- 
na capacidad jurídica para adquirir de- 
rechos, contraer obligaciones y ejercer 
los actos que no sean prohibidos por las 
leyes o por este estatuto. — Capital. — 
Artículo 4?: El capital social es de pe- 
sos 430.000.— representado por 430.000 
acciones de $ 1.— . valor nominal cada 
una. — El capital puede ser aumentado 
por decisión de la Asamblea Ordinaria 
hasta el quíntuplo de su monto confor- 
me al articulo 188 del Decreto Ley nú- 
mero 19.550. — Artículo 5?: Las acciones 
pueden ser al portador o nominativas, 
en este último caso endosables o no, or- 
dinarias o preferidas, con la sola limita- 
ción de que no. podrán ser al portador 
cuando de esa forma se contraríen dis- 
posiciones legales en vigor para consi- 
derar compañía argentina a la sociedad. 
— -■ Estas últimas tienen derecho a un 
dividendo de pago preferente de carácter 
acumulativo o no, conforme a las condi- 
ciones de su emisión. — Puede también 
j fijárseles una participación adicional en 
• las ganancias. — Artículo 6'-': Las aceío- 
nes y los certificados provisionales ojue 
se emitan contendrán las menciones del 
artículo 211 del Decreto Ley N? 19.550. 

— Se pueden emitir títulos representa- 
tivos de más de una acción. — Artícu- 
lo 7?: En caso de mora en la integra- 
ción del capital el Directorio queda fa- 
cultado para proceder de acuerdo con lo 
determinado por el artículo 193 del De- 
creto Ley N? 19.550. — Administración 
y representación. — Articulo 8?: La ad- 
ministración de la sociedad está a cargo 
de un directorio compuesto del número de 
miembros que fije la asamblea entre un 
mínimo de 3 y un máximo de 5 con man 
dato por un ao. — La asamblea puede 
designar suplentes en igual o menor nú- 
mero que los titulares y por el mismo 
plazo a fin de llenar las vacantes que se 
produjeran, en el orden de su elección. 

— Los directores en su prinuera sesión 
deben designar un Presidente y un Vi- 
cepresidente: este último reemplaza al 
primero en caso de ausencia o Impedi- 
mento.,. — , .El directorio funciona, con la 
presencia de la mayoría áe sus miem- 



bros y resuelve por mayoría de votos 
presentes. — La asamblea fija la" 'rehuí- : 
rieración del Directorio. — Articulo 9": 
Los directores deben prestar las siguien- 
te garantía: un depósito en efectivo de 
$ 100 . — o en títulos públicos a su va- 
lor de cotización por igual' suma, — Ar- 
tículo 10?: El directorio tiene tocias las 
facultades para administrar y disponer 
de los bienes, incluso aquellas para las 
cuales la ley requiere poderes especa es 
conforme al Artículo 1.881 del Código ci- 
vil y Artículo 9? del Decreto Ley nú- 
mero 5.965|63. — Fuede en consecuencia 
celebrar en nombre de la sociedad toda 
clase de actos jurídicos que tiendan al 
cumplimiento del objeto social ; ' entre 
ellos, operar con Bancos de la Nación 
Argentina, Nacional de Desarroío, de la 
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario 
Nacional y demás instituciones de cré- 
dito oficiales o privadas; establecer agen- 
cias, sucursales u otra especie de ; repre- 
sentación dentro o fuera del país, otor- 
gar a una ó más personas poderes ju- 
diciales — inclusive para querellar 'crimi- 
nalmente — o extrajudiciales con el ob- 
jeto y extensión que juzgue conveniente. 

— La representación legal de la sociedad 
corresponde" al Presidente dei -Directorio 
quien actúa individualmente "y á dos cua- 
lesquiera de los directores, quienes- actúas 
conjuntamente. — Fiscalización. • — Ar- 
tículo 11?: La fiscalización de "la socie- 
dad está a cargo de un sindico tituiaar 
por el término de un año. — ' La asam- 
blea también debe elegir igual número a© 
suplentes por el mismo término. ■— Ar- 
tículo 12?; Toda clase de asambleas se 
citará en primera y segunda convocato- 
ria, mediante publicaciones efectuadas por 
el término de cinco y tres días, con 
una anticipación de trece y once días, 
como mínimo a la fecha de lá asam- 
blea, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el tercer párrafo del artículo 237, para 
el caso de asamblea unánime. — En el 
supuesto de convocatoria simultánea," la 
asamblea se celebrará en segunda convo- 
catoria, el mismo día, una tora después 
de la fijada para la primera y habiendo 
fracasado ésta. — Artículo 13?:' Cada 
acción ordinarias suscripta confiere dere- 
cho de un voto. — Las acciones prefe- 
ridas pueden ' emitirse con o sin derecho 
a voto. — Artículo 14?: En las asam- 
bleas regirá el quorum y mayoría deter»- 
minados" por ios artículos 243 y 244 tíei 
Decreto-Ley N? 19.550, según la clase 
de asamblea, Convocatoria y materias de 
que se trate, excepto en cuanto al quo- 
rum de la asamblea extraordinaria en se- 
gunda convocatoria, la que se considera 
constituida cualquiera sea el húmero áe 
acciones presentes con derecho a voto, 
sin perjuicio de lo dispuesto para los 
supuestos especiales previstos por el ar- 
tículo 244 de dicho Decreto-Ley, respecto 
de los cuales se estará a lo previsto pote 
dicha norma legal. — Artículo 15?: 131 
ejercicio social cierra el 30 fie junio d© 
cada año. — A esa fecha, se confec- 
cionan los estados contables conforme a 
las disposiciones en vigencia y normas 
técnicas de la materia. — I«a asamblea 
pueden modificar la fecha de cierre dei 
ejercicio, inscribiendo la resolución per- 
tinente en el Registro Público de Co-' 
mercio y comunicándola a la autoridad ' 
de control. — Las ganancias realizadas 
y líquidas se destinan: a) Cinco por ■ 
ciento, hasta alcanzar el veinte por cien- 1 
to del capital suscripto, para el fondtf ■ 
de reserva legal. — b) A remuneración 
al Directorio y síndicos en su " casó . — '.' 
c) A dividendo de las acciones ' preferi- 
das con prioridad los acumulativos im- 
pagos. — d) El saldo, en todo o en pa-rte, 
a participación adicional de las acciones 
preferidas y a dividendo de las accio- 
nes ordinarias, o a fondos de reserva fa- 
cultativa o de previsión o a cuenta nueva 
o al destino que determine la asamblea» 

— Los dividendos deben ser pagados en 
proporción a las respectivas integracio- 
nes, dentro del año de su sanción . — 
Artículo 16?: Le, liquidación de la socie- 
dad puede ser efectuada por el Directorio 
o por los liquidadores designados por la 
asamblea, bajo la vigilencia del síndico. 

— Cancelado el pasivo y reembolsado el 
capital, el remanente se repartirá entre 
los accionistas, con las preferencias min- 
eadas en el artículo anterior". — Ejl: "del-- 
14 de diciembre de 1973", vale. 

Buenos Aires, abril 3 de 1974; — Lu- 
cio R. Meléndez, secretario. 

$ 525.— e.23(4 N? 67.301 y:23|4|74 



Finney 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Por disposición del Sr, Juez Na- 
cional de Ira. Instancia en !« 
Comercial de Registro, Dr. Jean 
Christian Nissen, Secretaría dé I» 
autorizante, se hace saaer por 1 
día, el ssgtiient: edicto: 

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura 
Número Ciento Ochenta y Cuatro. — - Ba . 
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la 
República Argentina, a dieciocho de abril 
de mil novecientos setenta y tres, ante 
mí Escribano autorizante .comparece»; . 
Doña Sofía Waisier, argentina, viuda. -de.. 
61 años de ¿dad, comerciante, con Libre.- . 
ta Cívica número 986.918, domiciliada em 
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ía calle Tucumán número 2734 de la Ca- 
pital Federal; don Luis Higinio Alvarez, 
argentiao, casado, de 23 años de edad, 
comerciante, con Cédula de Identidad de 
la Policía Federal número 6.199.688, do- 
miciliado en la calle Viamonte número 
1328. piso octavo de la Capital Federal; 
don Rubén Osvaldo Tomé, argentino, sol- 
tero, de 24 años de edad, comerciante, 
con Cédula de Identidad de la Policía 
Federal número 7.175.944, domiciliado en 
la calle Julián Alvarez número 2418 de la 
Capital Federal; don Osvaldo Jorge 
Mertnoff, argentino, casado, de 41 años 
de edad, contador público nacional, con 
Cédula de Identidad de l a Policía Fede- 
ral número 1.977.639, domiciliado en la 
calle Viamonte número 1328, piso octa- 
vo, de la Capital Federal; don Eduardo 
Horacio Algan, argentino, casado de 31 
años de edad, empleada, con Cédula de 
Identidad de la Policí.. Federal número 
3.661.666, domiciliado en la calle Virrey 
Cevallos número 798, de la Capital Fede- 
ral; don Amoldo Marcos Szwarc, argen- 
tino, cosado, de 24 años de edad, conta- 
dor público nacional, . con Cédula de 
Identidad de la Policía Federal número 
5.901.572, domiciliado en la calle Viamon- 
te número 1328, piso Octavo, de la Capi- 
tal Federal; don Alberto. Tomás Botti, 
argentino, casado, de 41 años de edad, 
contador público nacional, con cédula 
de Identidad de la Policía Federal nú- 
mero 2.309.899, domiciliado en la calla 
Viamonte número 1328, Piso Octavo, de 
la Capital Federal; don Héctor Juan Kai- 
fier, argentino, casado, de 29 años de 
edad, comerciante, con Cédula de Iden- 
tidad de la Policía Federal número 
5.003.679, domiciliado en la calle Charcas 
número 2077 de la Capital Federal; doña 
Elsa Padlubne, argentina, divorciada, de 
43 años de edad,, empleada, con Libreta 
Cívica número 423.739, domiciliade en la 
calle Alejandro Magariños Cervantes nú- 
mero 1843, piso cuarto de la Capital Fe- 
deral y doña Cristina Elvira Gismero, 
argentina, soltera, de 22 años de edad, 
empleada, con Cédula de Identidad de la 
Policía Federa) número 6.208.081. domi- 
ciliada en la calle Laprida número 1664, 
piso primero de la Capital Federal, to- 
dos los comparecientes, hábiles, de mi co- 
nocimiento doy fe, y dicen: Primero: Que 
lian resuelto constituir de acuerdo con 
el artículo 165 de la ley número 19.550, 
una sociedad anónima, con sujeción al si- 
guíente Estatuto: Denominación — Do- 
micilio — Plazo y Objeto. — Articulo 
Primero: La sociedad se denomina "FIN- 
NEY, S. A.". — Tiene su domicilio legal 
en la ciudad de Buenc Aires. — Artículo 
Segundo: Su duración es de noventa y 
nueve años, contados desde la fecha de 
su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. — Artículo Tercero: Tiene por 
objeto dedicarse por cuenta propia o de 
terceros en el país o en el exterior, a 
las siguientes operaciones: a"¡ industrial: 
Fabricación de productos metalúrgicos en 
todas sus formas y aspectos. — b) Comer- 
cial: Compra, yenta, permuta, distribu- 
ción, envaramiento, fraccionamiento, im- 
portación y exportación de mercaderías, 
productos y|o subproductos o materias 
primas elaboradas, semielaboradas o a 
elaborarse, industrializadas o no, la ex- 
plotación de concesión 'S, patentes de in- 
vención, marcas de fábrica, diseños y mo- 
delos industríales, todo ello relacionado 
con el inciso anterior. O. — Financiera: 
Aporte de capitales a oersonas a socie- 
dades por acciones o empresas constitui- 
da' o a constituirse, par:, operaciones re- 
alizadas o a. realizarse; préstamos a in- 
tereses y financiaciones y créditos en ge- 
neral, con cualquiera de las garantías 
previstas en la legislación vigente o sin 
ellas y que se relacionen con el objeto 
social. — Se excluyen las operaciones 
previstas en la Ley 18.061 y toda otra 
que requiera el concurso de' Público. — 
d> Mandataria: Ejercer mandatos, repre- 
sentaciones, agencias, comisiines, consig- 
naciones, gestiones de negocios. — A tal 
fin la sociedad tiee plena capacidad ju- 
rídica para adquirir derechos, contraer 
obligaciones y ejercer ios actos que no 
sean prohibidos por las leyes o por este 
estatuto. — Capital. — Articule Cuarto- 
El capital social es de doce mil pesos re- 
presentado por doce mii acciones de un 
peso valor nominal cada una. — El ca- 
pital puede ser aumentado por decisión 
úí la Asamblea Ordinaria hasta el 
quintuplo de su monto, conforme al ar- 
ticulo 188 de la Ley número 19.550. — 
Artículo Quinto: Las acciones pueden ser 
al portador o nominativas, endosables o 
no. ordinarias o preferidas. — Estas úl- 
timas tiene derecho a un dividendo de 
pago preferente de carácter acumulativo 
o no. conforme a las condiciones de su 
emisión. — Puede también fijárseles una 
participación adicional en las ganancias. 
— Artículo Sexto: Las acciones y ios cer- 
tificados provisionales que se emitan con- 
tendrán las menciones del artículo 211 
de la Ley número 19.550. — Se pueden 
emitir títulos í'epreíentativos de más de ] 
una acción. — Artículo Séotimo- En ca- 
sv. de mora en la Integración de! capital ' 
el Directorio queda facultado par" pro- 
ceder de acuerdo con lo determinado por 



el artículo 193 de la Ley número 19.550. 

— Administración y Representación. — 
Artículo Octavo: La administrador de la 
sociedad está a cargo de un Directorio 
compuesto del número de miembros que 
fije la asamblea entre un mínimo de uno 
y un máximo de doce, con mandato pot 
un año. — La asamblea puede designar 
suplentes en igual o menor número que 
los titulares y por el mismo plazc a fin 
de llenar las vacantes que se produjeran, 
en el orden de su elección. — Los Direc- 
tores en su primera sesión deber desig- 
nar un presidente y un vicepresidente. es~ 
tt último reemplaza al primero en caso 
de ausencia o impedimento. El Directorio 
funcionará con ia presencia de la mayoría 
de miembros y resuelve por mayoría de 
votos presentes. — La Asamblea fija les 
remuneraciones del Directorio. — Artículo 
Noveno ■ Los Directores deben prestar 
la siguiente garantía. C : en pesos en di- 
nero en efectivo cada uno de ellos. — Ar- 
tículo décimo: El Directorio tiene todas 
las facultades para administrar y dispo- 
ner de los bienes incluso aquellas para 
las cuales la ley requiere poderes espe- 
ciales conformé al articulo 1.881 del Có- 
digo Civil y articulo noveno del Decreto 
Ley número 5.965;63. — Puede, en conse- 
cuencia, celebrar en nombre de la socie- 
dad toda clase de actos jurídicos que 
tiendan al cumplimiento del objeto social; 
entre ellos operar con los Bancos: de la 
I-J ación ..Argentina, Nacional de Desarro- 
llo, de la Provincia de Buenos Aires, Hi- 
potecario Nacional y demás institucicnes 
de créditos, oficiales o privadas, estable- 
cer agencias, sucursales u otra especie de 
representación, dentro o fuera del país; 
otorgar a una o más personas poderes 
judiciales, inclusive para querellar crimi- 
nalmente, o extrajudicial. con el objeto 
y extensión que juzguen conveniente. La 
representación legal de ¡a sociedad co- 
corresponde al presidente del Directorio 
y al vicepresidente, en su caso. — Fisca- 
lización: Articulo décimo primero: La fis- 
calización de la sociedad está a cargo de 
un sídico titular por el término de un 
año. La asamblea también debe elegir 
igual o menor número de suplentes y por 
el mismo término. — Asambleas. Artículo 
décimo segundo: Toda asamblea debe ser 
citada simultáneamente en primera y se- 
gunda convocatoria, en la forma esta- 
blecida para la primera por el artículo 
237 de la Ley número 19.550. — Sin Der- 
juicio de lo allí dispuesto para el caso 
de asamblea unánime. — La asamblea 
en segunda convocatoria ha de ce'ebrarse 
el mismo día una hora c.espués de la fi- 
jada para la primera. — Artículo décimo 
tercero: Cada acción ordinaria suscripta 
confiere derecho de une a cinco votos, 
conforme se determine ai suscribir el ca- 
pital inicial y en oportunidad de resolver 
la asamblea su aumento. — Las acciones 
preferidas pueden emitirse con o sin de- 
recho a voto. — Artículo décimo cuarto: 
Rigen el quorum de ia mayoría determi- 
dos por los artículos 243 y 244 de la Ley 
número 19.550. Según ia clase de asam- 
bleas convocatoria y materias de que se 
trate, excepto en cuanto al quorum As la 
asamblea extraordinaria en segunda con- 
vocatoria, la que se cons'.dera constituida 
cualquiera sea el número de acciones pre- 
sentes con derecho a voto. — Artículo 
décimo quinto: E! ejercicio social cierra 
el 31 de diciembre de cada año. a esa 
fecha se confeccionarán los estados con- 
tables conforme a las disposiciones en vi- 
gencia y normas técnicas de la materia. 
La asamblea puede modificar la fecha de' 
cierre del ejercicio inscribiendo la reso- 
lución pertinente en el Registro Púb'icc 
de Comercio y comunicándola a la auto- 
ridad de control. — Las ganancias reali- 
zadas y líquidas se destinan: a 1 Cinco 
por ciento, hasta alcanzar el veinte por 
ciento del capital suscribo, para el fondo 
de reserva legal: b) A remuneración al 
Directorio y síndico en su caso; c> A di- 
videndos de las acciones preferidas con 
prioridad los acumulativos impagos: d) 
El saldo, en todo o en parte, a participa- 
ción adiciona; de las acciones preferidas 
y a dividendo de las acciones ordinarias o 
a fondos de reserva facultativa o de pre- 
visión o cuenta nueva o al destino eme 
determine la asamblea. Los dividendos 
deben ser pagados en proporción a les 
respectivas integraciones dentro del año 
de su sanción. — Artü.alo décimo sexto; 
La liquidación de la sociedad puede ser 
efectuada por el Directorio o por el '¡os> 
liquidadoras } designado(s') por la asam- 
blea, bajo la vigilancia del (los) síndico fs). 
Cancelado el pasivo y reembolsado el ca- 
pital el remanente se repartirá entre los 
accionistas, con la preferencias indicadas 
en el articulo anterior. — ID Ei capita se 
suscribe e integra de acuerdo con e! si- 
guiente cuadro: En acciones ordinarias 
al portador de cinco votos, que se denomi- 
narán clase "A". Nombre. Acciones Sus- 
cripción; Clase de Acc'ón. Monto Integra- 
ción: Modalidad: Sofía Waine". P.6"0. ord, 
ñ v., 2.40O, efectivo. — Luis Higinio A- 
varez. 300, ord. 5 v.. 75 efectivo. — Ru- 
bén Osva'do Tomé. 300 ord. 5 v., "5. efec- 
tivo. — Osvaldo Jorge Mertnoff. 300 ord 
5 v., 75. efectivo. — Eduardo Horacio Al- 
gan. 300. ord. y 5 v.. 75. efectivo. — Anel- 
do Marcos Szwarc. 300. ord. 5 v.. 75. efec- . 
tivo. — Alberto Tomás Botti, 300, ord 5 ! 



v., 75, efectivo. — Héctor Juan Kaiser. 
200, ord. 5 v.. 50, efectivo. — Elsa Pad- 
lubne, 200, ord. 5 v., 50 electivo. — Cris- 
tina Elvira Gismero, 200, ord. 5 v., 50, 
efectivo. — 12.000. 3.000. — III) Se de- 
signa para integrar un Directorio: Pre- 
sidente, a Luis Higinio Alvarez; vicepre- 
sidente, a Rubén Osvalao Tomé y Órgano 
Fiscalizador: Síndico Titular: Alberto To- 
más Botti. Síndico Suplente a: Arnoido 
Marcos Szwarc, — IV) Se autoriza a los 
miembros del Directorio, Sindicatura y a 
Juan Osear Aldao a fin de que en forma 
indistinta acepten o propongan modifica- 
ciones a la presente y realicen todas las 
gestiones necesarias para obtener la con- 
formidad de la autoridad de control e ins- 
cripción en el Registro Público de Co- 
mercio y para formalizar todas las escri- 
turas públicas necesarias para ello. — 
Leída que les fue los comparecientes se 
ratifican y firman por ante mí, doy fe. 

— Sofía Wainer. — Luis H. Alvarez — 
Rubén A. Tomé. — J. Mertnoff. — Eduar- 
do H. Algan. — A. M Szwarc. — A, T. 
Botti. — Héctor J. Kaiser. — Elsa Pad- 
lubne. — Cristiana Gismero. — Hay un 
sello: Ante mí: Tulio A. Sanguineti — 
Concuerda con su escritura matriz que 
pasó ante mi y queda al íolio cuatrocien- 
tos treinta y ocho del Registro ciento cua- 
tro a mi -cargo, doy fe. — Para la Socte- 
ciedad "Finney S. A. ' expido el pre- 
sente Primer Testimonio en cinco sellos 
de Actuación Notarial numerados corre- 
lativamente del catorce millones seiscien- 
tos veinticuatro mil trescientos veintiuno, 
catorce millones seiscientos veinticuatro 
mil trescientos. veintidós, catorce millones 
seiscientos veinticuatro mil trescientos 
veintitrés, catorce millones, seiscientos 
veinticuatro mil trescientos veinticuatro 
y catorce millones seiscientos veinticua- 
tro mil trescientos veinticinco que 
sello y firmo en Buenos Aires a 
dieciocho de abril de mil novecien- 
tos setenta y tres. — Firmado: Tu- 
lio A. Sanguineti, Escribano. Está su sello. 
F? 854. — Primer testimonio. — Escri- 
tura número trescientos cincuenta y tres. 

— En la Ciudad de Buenos Aires. Capital 
de la República Argentina, a doce de 
julio de mil novecientos setenta y tres, 
ante mí. escribano autorizante, comna- 
recen don Alberto Tomás Botti. argenti- 
no, casado, de 41 años de edad, contador 
público nacional, con cédula de identidad 
de la Policía Federal número 2.309.899, 
domiciliado en la calle Viamonte núme- 
ro 1328, piso octavo, de la Capital Fede- 
ral, y don Arnoido Marcos Szwarc, ar- 
gentino, casado, de 24 años de edad, con- 
tador público nacional, con cédula de 

í identidad de la Policía Federal número 
5.901.572, domiciliado en la calle Via- 
I monte número 1328, piso octavo, de la 
i Capital Federal, ambos comparecientes, 
i hábiles, de mi conocimiento doy fe, y 
. dicen: Que por escritura número 1G4, de 
i fecha 18 de abril de 1973, pasada ante 
i mí al folio 438 de este corriente proto- 
! coló del_ Registro 104 a mi cargo, ell.-S 
i y los señores Sofía Wainer, Luis H'ginio 
i Alvarez. Rubén Osvaldo Tomé, Osvaldo 
Jorge Mertnoff. Eduardo Ho v acio Algan, 
i Héctor Juan Kaiser, Elsa Padlubne y 
i Cristina Elvira Gismero constituyeron la 
sociedad denominada '•Finney S. A." sien- 
do en ese acto designados los dicentes 
como Síndico Titular de la sociedad el 
Contador Público Nacional Alberto To- 
más Botti. y como Sindico Suplente el 
Contador Público Nacional Arnoido Mar- 
cos Szwarc, autorizándose en el mismo 
a los miembros del Directorio y Sindica- 
tura a fin de que en forma indistinta 
acepten o propongan modificaciones a 
los estatutos sociales y realicen todas las 
gestiones necesarias para obtener la con- 
formidad de la autoridad de control e 
inscripción en el Registro Público de Co- 
mercio, y para formalizar todas las es- 
j crituras públicas necesarias para ello. — 
I Lo relacionado concuerda con la referida 
I escritura que pasó ante mí y que en su 
¡ matriz tengo a la vista. — y los com- 
j parecientes en el carácter justificado con- 
| tinúan diciendo: Que el testimonio de 
; dicha escritura de constitución de "Fin- 
I ney S. A." fue presentado, a los efectos 
i de su aprobación, ante la Inspección Ge- 
i neral de Personas Jurídicas por expedien- 
te A-45.745 del Registro de la misma, 
la que observó el artículo tercero de los 
estatutos que se refieren al objeto social 
de la sociedad. — Que en uso de las fa- 
cultades que les fueron conferidas en el 
acto constitutivo, vienen por medio de 
la presente a cumplimentar con la ob- 
servación formulada, y en consecuencia 
a modificar dicho artículo tercero, el que 
en su nueva redacción será del tenor 
siguiente: "Artículo Tercero: Tiene oor 
objeto dedicarse por cuenta propia o de 
terceros en el país o en el exterior, a 
las siguientes operaciones: a) Industrial: 
Fabricación de productos metalúrgicos en 
tedas sus formas y aspectos. — b) Co- 
mercial: Compra, venta, permuta, distri- 
bución, envasamiento. fraccionamiento, 
importación y exportación de merca- 
derías, productos yo subproductos o ma- 
terias, primas elaboradas. senvelabo'adas. 
o a elaborarse, industrializadas o no, 
la explotación de concesiones, patentes 
de invención, marcas de fábrica, diseños 
y modeles industriales, todos ello? rela- 
cionados con la industria metalúrgica. — 



c) Financiera: Aporte de capitales a 
personas, a sociedades por acciones o : a 
empresas constituidas o a constituirse, pa- 
ra operaciones realizadas o a realizarse, 
préstamos a intereses y financiaciones y 

: créditos en general, con cualquiera de las 
garantías previstas en la legislación vi- 
I gente o sin ellas, a los fines de f inanciar 
| las operaciones de la industria metalúr- 
gica de la sociedad. Se excluyen ías ope- 
raciones previstas en la Ley 18.061 y toda 
otra que requiera el concurso del público. 

d) Mandataria: Ejercer mandatos, repre- 
sentaciones, agencias, comisiones, consig- 
naciones, gestiones de negocios, vincula- 
dos a la industria metalúrgica. A tal fin 

i la sociedad tiene plena capacidad jurí- 
dica para adquirir derechos, contraer obli- 
gaciones y ejercer los actos que no sean 
• prohibidos por las leyes o por este esta- 
i tuto". Agregan los comparecientes que 
la presente escritura es complementaria 
i y forma parte integrante de la menciona- 
| da anteriormente de constitución de la 
sociedad "Finney, S. A.", de. fecha 18 de 
abril de 1973, pasada ante mí al folio 438 
del Registro 104 a mi cargo, la que en 
testimonio será presentada ante la Ins- 
pección General de Personas Jurídicas 
para su aprobación y su posterior ins- 
cripción en el Registro Público de Co- 
I mercio juntamente con la de constitu- 
' ción de la sociedad ya referida. Leída 
que les fue los comparecientes se r¡ ,< "" f ican 
y firman por ante mí, doy fe. A. Botti. 
A. .Szwarc. Hay un sello. Ante mí: Tulio 
! A. Sanguineti. Concuerda con su escritu- 
ra matriz que pasó ante mí y queda al 
folio ochocientos cincuenta y cuatro del 
Registro ciento cuatro a mi cargo, doy 
fe. Para la sociedad "Finney, S. A." expi- 
do el presente Primer Testimonio en dos 
t sellos de Actuación Notarial nume.vados 
' correlativamente del catorce millones se- 
tecientos veintiocho mil ochocientos 
, treinta y uno al oresente. que sello y 
firmo en Buenos Aires, a doce de julio 
de mil novecientos setenta y tres. Fdo.: 
Tulio A. Sanguineti, Escribano. Está su 
sello — Por disposición del Sr. Juez Na- 
cional de 1* Instancia en lo Comercial 
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, . 
Secretaria de la autorizante, se hace sa- 
ber, por un 1 día: Que por escritura pú- 
blica de fecha 19 de marzo de 1974, pa- 
sada ante el escribano Jorge A. Días 
Ramos, se ha procedido en la sociedad 
"Finney. S. A." a ajustar los estatutos so- 
ciales a las disposiciones de la Ley 20.643, 
quedando por lo tanto redactados el ar- 
tículo 5 o y la cláusula II) del acto cons- 
titutivo de la siguiente manera: "Articu- 
lo Quinto: Las acciones se.án todas no- 
minativas no endosables y pueden ser 
ordinarias o preferidas. Estas ultimas tie- 
nen derecho a un dividendo de pago pre- 
ferente de carácter acumulativo o no, 
conforme a las condiciones de su emi- 
sión. Puede también fijárseles una par- 
ticipación adicional en las ganancias". — 
"ID El capital se suscribe e integra de 
acuerdo con el siguiente cundro en accio- 
nes ordinarias nominativas no endosables 
de cinco votos que se denominarán clase 
"A". Nombre. Acc'"-nes Suscripción. Clase 
de Acción. Monto Integración. Modalidad. 
Sofía Wainer 9.000, ord. 5, v. 2.400. efec- 
tivo. -- Luis Higinio Alvarez, 300, ord. 5 
v. 75, efectivo, — Rubén Osvaldo Tomé. 
300, ord. 5 v. 75 efectivo. — Osvaldo Jorge 
Mertnoff, 300 ord. 5. v. 75, efectivo. — 
Eduardo Hcr"C ; o Alp-*" 3^0 o-d 5 - "=;, 
efectivo. — - Arnoido Marcos Szwarc, 300,' 
ord. 5 v„ 75, efectivo. — Alberto Tomas 
Botti. 300. ord. 5. v. 75, efectivo. — Héc- 
tor Juan Kaiser. 200, or.. 5 v. 50, efectivo. 
— Elsa Padlubne, 200, ord. 5, y. F0 efec- 
tivo. — Cristina Elvira Gismero, 200, ord., 
5 v. 50, efectivo. 12.000. 3.000". -- Buenos 
Aires, abril 4 de 1974. — Tatiana Schifris, 
secretaria. 
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SOCIEDADES 



de 



tro. del plazo de duración- de la sociedad, ¡ mercializaeión, smportaéió&j " exportación. 
pudiendo- aer removido por justa causa, depósito, cstibaje o almacenaje y aproví- 
En cJ ejerc.eie cíe la administración los . sionamiento marítimo, realzar reprimen- 
socios gerentes nocirán par» el cumplí- I taciones, mandatos. agencias, comisiones 
miento de i«t fines sociales: constituir y consignaciones, pudiehdo efectuar eitai- 
toda case de dereoiios reales, permutar, jquier otra actividad, conexa y,o reiaeio- 
eeaer, tomai en locación bienes iiimue- ¡ .1 

bles, admití 
agentes, 

peciales, realizar todo aeio o contrato por 
el cua» se adquieran o enajenen bienes: 
contratar cualquier cíase de negocio; so-ii- 
c tar créditos, abrir cuentas corrientes y 
efectuar toda ciase cte operaciones con los 
bancos de ia Nación Argentina Central 
de ¡a Repúbica Argentina, Nacional de 
Desarrollo, Hipotecario Nacional, de la 
Provincia de Huenos .Vires, y cualquier 
otro banco nacional, municipal o privado 
del país o ae¡ extranjero; constituir ni- 



ESPONSABILIDAO 



UMETAD 




, , .nada con el objeto social. — Tercero El 

musuar bienes de otros nombrar capítei SO ciaJ se fija en la suma de trem- 
otorsar poocres generales y es- ¡ ta míl pe ,, os áivimáo m treiálta cuotafi 

de un mi! pesos cada una, suscripta? e inte- 
gradas totalmente con los bienes del ac- 
tivo y pasivo de acuerdo al inventarlo y 
balance practicado por Jas partes, cuyos 
va ores y costos wirgen de las aoletas de 
compra en poder de la sociedad, el cuai 
s« considera integrante del presente, sien- 
do distriba dos los aportes de cap tal por 
partes iguales entre ambffi socios. — Cuar- 
to: El plazo de duración ele este contrato 
patecas de. acuerdo con ias disposiciones ' se fija en noventa y nueve años a partir 
legales y vigentes en la forma y coadieío- de la fecha de su inscripción en «1 Jua- 
nes que cous ; cícreii más convenientes; de- gado Nacional de Primera Instancia en 
jando constancia que ias enumeraciones io Comercial de Registró. — Quintó:', La 
no son taxativas sino moramente enun- [ dirección y administración de >a sociedad 
ciativas, puqienao realizar todos los actos 'estará a cargo «e ambos socios en el ca- 
y contratos ' que se relacionen directa o rácter de "gerentes": que podran --actuar 
indirecta mente con ei objeto social, in- ! conjunta o indistintamente con todas ias 
cius!) los actos previstos en ios artículos ; facultades para e,ercer ampliamente sus 
números 1,82 y :88l ctel Código Civil y to ; funciones en todos aquellos actos mera- 

'"' mente administrativos, no pudiendo com- 



dispuesto por el articulo número 9 del 
Decreto-Ley número 5SS5 63, que en sus 
partes pertinentes se tienen por reprodu- 
cidos. -- Séptima: El día 31 del mes de 
diciembre de cada año. se confeccionará 
tm batanee general y demás documentos 
ajustados a ias disposiciones legales vi- 
gentes. Las ganancias liquidas y realiza 
das q-;; 
reserva 



prometer la firma social en garantías a 
favor de terceros, o en negociaciones por 
cuenta o provechos propios. Cualquier so- 
cio indistintamente podrá ■■cobras y per- 
cibir créditos activos y cuanto se adeude 
a Ta sociedad por cualquier concepto, y 
resulten, orevia d.4meáón"d<T?a I pellos actos que importen obligaciones 
le<"U v >á« voluntarias oue se ° compromisos ae pago, podrán llevar la 
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Rodher 

SOCIEDAD 

DE RESPONSABÍLIDAI 

LIMITADA 

Por disposición de* señor Snett 
Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial de Registro, doctor 
.lean Christsan Nissea, Secretar ta 
de la »,utoma*ttte, sf. hace saber 
por 1111 día el siguiente edicto: 

CONTRATO. -- En la ciudad fie Buenos 
Aires, capital de ta República Argentina, 
a ios veintiocho días dei mes de febrero 
fie mil novecientos setenta y cuatro, se 
xeünexi ios señores ;¡on Roberto Raúl Ro- 
dríguez, argentino, soltero, con domicilio 
en la cade Borges :i060, líunro, partido 
de Vicente Lope:? provincia de Buenos 
Aires, de ?//, años de edad, L. E. 4.737.120, 
«Tipleado, y den Manuel Héctor Rodrí- 
guez, argentino, casado, con domicilio en 
la caite Borges SOSO, Munro, partido de 
Vicente Lupez, provincia c;e Buenos Aires, 
L. E. 4,571.007. de profesen matncero, cié 
3i- años de edad, convienen constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada, que 
se regirá poi las siguientes clausulas: 
Primera: La sociedad girara bajo ia de- 
nominación de "RODHER S. R. L. ' y 
tendrá su domicilio legal en jurisdicción 
de la ciudad de Buenos Aires, actualmen- 
te en >a calle Andonaegui 3280. Por re- 
solución de todos sus socios la sociedad 
podrá establecer sucursales, locales de 
venta, depósitos, representaciones o agen- 
cias en cualquier parte de, país o del 
extranjero, asignándoles o ¡10 capital pa- 
ra su giro comercial. — ■ Segunda: El tér- 
mino de duración de la sociedad será de 
treinta años a partir de ta fecha de ins- 
cripción en el Registro Público de Co- 
mercio. — Tercera: La sociedad tendrá 
por objeto realizar por cuenta propia o 
de terceros, o asociada a terceros, la ex- 
plotación de un taller de matricería y 
moldeado de materiales plásticos. — Cuar- 
ta: E! cap¿tal se fija en la suma de cin- 
cuenta mil pesos, dividido en quinientas 
cuotas ae cien pesos cada una, que los 
socios suscriben en. la siguiente forma: 
Roberto Raúl Rodríguez, veinticinco rail 
pesos que aporta en efectivo, integrando 
en este acto el cincuenta por ciento o 
sean doce mil quinientos pesos, mientras 
que el cincuenta por ciento restante de- 
berá integrarlo dentro de los trescientos 
sesenta días a contar de la fecha: Ma- 
nuel Héctor Rodríguez veinticinco mil pe- 
sos que aporta en bienes muebles, herra- 
mientas y maquinarias de conformidad al 
inventario, que debidamente suscripto por 
ios socios se adjunta por cuerda separa- 
da, y forma parte del presente y que no 
se encuentran afectados por prenda, em- 
barg» ni a gravámenes de ninguna natu- 
raleza y sus valores han sido establecidos 
mediante facturas de compra, — Quinta: 
Ningún socio puede ceder sus cuotas so- 
ciales a terceros extraños a la sociedad, 
salvo con el consentimiento del otro so- 
cio, sin perjuicio de procedimiento esta- 
blecido por el artículo 152 de la ley de 
S#:iedades Comerciales. En caso de fa- 
llecimiento de alguno de los socios, sus 
herederos se incorporarán a la sociedad. 
rigiendo respecto » las cuotas sociales 
del socio fallecido, 3o dispuesto en el ar- 
tículo 209 de la ley de Sociedades Co- 
merciales, — Sexta: La administración 
estará a cargo de ambos socios, quienes 
revestirán el carácter *? gerentes, ejer- 
ciendo la representación legal de la so- 
ciedad y cuya firma, usada en forma in- 
dividual e indistintamente obliga a ia so- 
ciedad. Desempeñarán sus funciones den- 



y ias voluntarias que se " """t"- «'•"»«« «•- w». p«""» ««<« '-< 
í aprobaren, se distribuirán entre socios en i £imm indistinta de cualquiera de los' so- 
í propore ; ón ai capital integrado. — Octa- ¡ c;os > Pudiendo efectuar pagos parciales o 
I va: Disuelt-a la soc'edad," la liquidación ' totales po r deudas contraidas por la so- 
estara a cargo de ios des socios, quienes i «edad, como también ' gestionar ante las 
actuarán eoí> arreglo a lo dispuesto en ' autoridades nacionales, provinciales- o 
la cláusula sexta de este contrato. Can- { municipales, o intervenir en defensa de 
j celado e' pasivo ei remanente, si lo hu- : los interósea sociales en toda c^se de 
bíere, se distribuirá entre ios socios en i juicios que deban sustanciarse ante los 
proporción al capital integrado. — Toda jueces o Tribunales de la Nación, de las 
i situación no prevista en el presente con- j provincias o de las municipalidades, de 
trato, queda resuelta por ias disposicio- I cualquier fuero o jurisdicción, ejercitando 
nes pertinentes de ,1a Ley .19.550. — Sobre ¡ las acciones pertinentes comoaetora o 
raspado: fallecido, entre, pertinente. Vaie. 'demandada o de- cualquier otro carácter. 
— Firmado: Roberto Ra.ul. Rodríguez. — con las facu'tades necesarias, inclusive las 
Manuel Heder Rodríguez. — Balance de . que se requieran por las leyes, poderes es- 
miciaeion de actividades de "Rodiier S. pedales o generan para ia representación 
R . L. 3 ios vcintiocno días del mes de y ofensa de los intereses de la sociedad, 
febrero de mJ novecientos setenta y cua- , . , , ... „ „ 

tro. - Activo - Muebles. Maquinarias y \ La sociedad en especial esta facultada 
Herramientas- 3 Bancos de hierro ángulo i Para, operar con instituciones bancarias de 
de 1.20x0.70 mt-s., completos para matri- [crédito ya sean particulares u oficiales, 
cería, e-u. $700: $ 2.J.00.— ; 1 Estantería ¡ nacionales, provinciales, municipales o 
de hierro de 1.20x0,30 mts.:. 509.— ; 1 Mesa extranjeras, inclusive coíl el Banco Cen- 
para máquina fresadora cte banco, eom- ¡ tv&l de la República Argentina, Banco 
pieta: 600.—: 1 Máciurna agujereadora de .Nacional de Desarrollo', Banco de la em- 
banco, marca Sinquet. tipo 13, N* 2021, r dad de Buenos Aires; siendo todas estas 
motor Maratón N" 4385: 1.200.—; 1 Má- ¡ facultades solamente enunciativas y no 
quina fresadora de banco, marca "com- ' limitativas. — Sexto: . Anualmente, el tu- 
pas" M. 113: 4.100.—: 1 Cabeza) aíesador ■< timo día del mes de febrero, se practicará 
marca "'Fabila". con cono Morsen N° 3: un balance general de las operaciones 
500.—: 1 Perforadora de 35 mm. marca De las ganancias líquidas y realzadas se 
"Buraní". con motor marca ''Davica", !Nr? , destinará un cinco por ciento para el fon- 
116.692 de 3 HP.: 4.000—; 1 tamactorá ' do de reserva legal, hasta completar el 
marca "G Cvntoni" industria italiana, de veinte por ciento del capital, pudiendo 
S™™™¿ x !:J ecmv ' M % * , s h £ ?™ ,tor hacer cualquier otra reserva en cumplí-. 
iP.: i2.0U0.~. - foubtoiai: $ 25.000.— ./ miento de disposiciones Impositivas y le- 
gales. El sa s d.o se repartirá «aire los so. 



rucien, y liquidación- anticipatít ios :(»-i<w 
liquidadores actuarán coniornit a- ic -jis- 
puesto por el Decreto Ley N? i9.550:'ía > 
el Código de Comercio. — Beeimopr'uiere; 
Para .-íiaiquier divergencia qu< -r -iimj- 
Mare entre ios socios, ya sea i; .ranii > 
i vigencia de este contrato o •mivn'.j' m 
disolución o íiqulnacióri de la soe €fi;.d. 
| cada parte designará un arbitro amieane 
I componedor, los que a su vez áesicnará» 
!a un tercero para ei caso de discedia. 
; quienes deberán dictar el falle o ¡audn. 
; dentro de ios treinta días de ia iceptacior 
| del cargo, que será inapelable y j'oiíg.i to- 
rio, renunciando desde ya ias partes z 
I toda acción o recurso o 'intervención in- 
dicia!. Los arbitros actuarán su: si. irtíai'.sc 
a formalidades de derecho y sesún su 
ieai saber y entender — Dcimosestindo: 
I Ei funcionamiento de la sociedad, 'su li- 
i quidación .llegado el caso, y toda otra - si- 
: tuación no' prevista en este contrate, se 
¡resolverá por la aplicación de las dLposi- 
í cienes contenidas en el Decrete Lev nú- 
iinero 19.550|72. De conformidad con todo 
[ lo estipulado y obligándose las partos a 
i su fiel cumplimiento conforme a derecho. 
I firman el presente en ei lugar v fecha 
I "ut supra". — Siraspado: dieciocho: Vaie. 
| — Lo testado: No vale. — Siguen las íir- 
1 mas. ~- ¡Entre Uneas: sobre utilidades 
líquidas y ; realizadas: Vale. — Testado: 
entre pátfíeulares - "y" cuyo: No vale. — 
Inventario y Batanee General de inicia- 
ción de la firma "Petrocon International 
Argentina S. R. L.", practicado el 1S de 
marzo de 1974, a los fines de ia constitu- 
ción de ia sociedad. — Activo. — insta- 
laciones: 3 cortinados en tela Voile Sal- 
vaje. % 2.110,—; i alfombrado tapizmei. en 
52 m2., $ 3.270. — $ 5.380 — Muebles y 
titiles: 1 máquina de escribir "Retnlng- 
tou" Mod. 24 m 6187616, $ 4.700.—: i má- 
quina de calcular "Burroughs" Mod JWi 
N? 187806, $ 3.950.— 1 máquina de escribir 
"Remington" Mod. 34 N? 6172181, $ 4.700:- 
1 máquina de calcular "Burroughs" Mod, 
J700 Ni» 187819, $ 3.950.—: 2 escritorios 
enchapados, a $ 2.700.— cada uno. ra- 
sos 5.400.—; 4 sillas tapizadas, a $ 480.— 
cada una, $ 1.920. — $ 24.620. — Total áfí'í 
Activo, $ 30.000. — Pasivo. — Capital so- 
cial: Pedro Petrakos, 15 cuotas de $ 1.006 
c[u., $ 15.000.—; Jorge Petrakos, 15 cuotas 
de $ 1,000.— c|u. ,$ 15.000. — $ 30000. - 
Total del Pasivo, $ 30.000. — De confor- 
midad: Pedro Petrakos — Jorge Petrafcas. 

— Certifico que las cifras del Inventario 
y Balance General que antecede, de "Pe- 
trocon International Argentina S. H. h.°, 
surgen del relevamiento de bienes practi- 
cado por las partes a los fines de la cons- 
titución de. la sociedad y de la corres- 
pondiente documentación probatoria, que 
he tenido a la vista y a la Que me remito. 

— Buenos Aires, marzo 18 de 1974. — Al- 
berto Osear Caitin. contador público na- 
cional. C.P.C.E.C.P. T° XLII, E» 204. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1974. — 
Tatiana Schifris. secretaria, 

$ 536,25 e.23|4 N* 87.440 v. 2^4174 



— Caja: 12 500.—; Roberto Raúl Rodrí- 
guez cta. futuros aportes: 12.500. — . — 
Total del Activo: $ 50.000.— — Pasivo — 
Deudas: N*o existen. — Capital Social: 
Manuel Héctor Rodríguez: $ 25.000. — ; 
Roberto Raúl Rodríguez: 25.000. — Total: 
S 50.000. — Firmado: Roberto Raúl Ro- 
dríguez. — Manuel Héctor Rodrigues. 

Buenos Aires, abril 3. de 1974. — Ta- 
tiana Schifris, secretaria. 

$ 600.- e.2314 N? 67.280 v.23|4;74 



Petrocon International Argentina 

SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Por disposición «6eí señor Sw¡» 
Nacionaf «fe Primera ííistjucía en 
lo Comercial de Registro, doctor 
.íean Chrisiian Ntsscn, secretaria 
de la attíoriKante, se hace saber 
por un día el siguiente edieío: 
EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a dio 
cioeho días del mes de marzo de) año mil 
novecientos setenta y cuatro, entre clon 
Pedro Petrakos. griego, casado, empleado, 
de 35 años de edad. Cédula de Identidad 
de la Policía Federal N" 5.864.862, domi- 
ciliado en Via monte 749, Capital y don 
Jorge Petrakos, griego, casado, comercian- 
te de 68 años de edad, Cédula de identi- 
dad de la Policía Federal W 8.532.536 do- 
miciliado en Viamonte 749, Capital, am- 
bos hábiles para este acto, convienen en 
celebrar el presente contrato de Sociedad 
de Responsaoilidaa Limitada adecuado ai 
Decreto Ley N" 19.550(72, de acuerdo a 
ios siguientes aríicu'os: Primero: La So- 
ciedad se denominará 'PETROCON IN- 
TERNATIONAL ARGENTINA S. R. h.", 
tendrá su domicilio en ia calle Lavaile 
Ní> 391, piso 7?, oficina 'A' Capitai Fe- 
deral, pudiendo trasladarlo y establecer 
agencias, filiales o sucursales en cualquier 
punto del. país o del extranjero, por sim- 
ple voluntad de ios socios. — Segundo 
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse 
a la explotación del ramo de productos 
químicos, aceites grafías y sus derivados, 
su producc'ón yio fabricación para su 
utilización en la actividad marítima. '« 
dustrial y comercial, su distribución, co- 



cios en la siguiente forma: al señor Pedro 
Pctrakoe el 70 % (setenta por ciento) y 
al señor Jorge Petrakos el 30 % •'treinta 
por ciento); en ia misma íbrma y pro- 
porción serán soportadas ¡as pérdidas. 
[Los socios podrán efectuar retiros sobre 
¡utilidades líquidas y realizada» para sus 
gastos personales con cargo a las respe c ■ , 
Uvas cuentas particulares,, cuyos montos} 
ios establecerán ias partes. — Séptimo: ( 
Los socios celebrarán una reunión ordi- * 
liaría una vez al año, dentro de los se- 
senta días del «ene del ejercicio, paraei 
estudio y análisis del balance el e»aj se 
considerará automáticamente aprobado si 
no fuere impugnado fehacientemente den- 
tro de los quince días siguientes. Las re- 
uniones extraoroinarias se narán a pe- 
dido de cualquiera cte ios socios Las re- 
soluciones de importancia y en especia i 
las que se refieran a venta de bienes in- 
muebles sociales deben tomarse por una- 
nimidad. — Octavo- Si. uno de los socios 
deseare ceder «us cuotas sociales a un 
tercero, deberá dar prioridad de compra, 
al otro socio, y en el eascíde negativa se 
procederá a la disolución, y liquidación 
de la sociedad con intervención de ambos 
socios en el carácter de liquidadores Si 
hubiera aceptación, se practicará ur ba- 
lance especia! dentro de los noventa días 
de comunicada por el socic saliente su 
voluntad de retiro de la sociedad, en for- 
ma fehaciente al otro socio, quien le re- 
integrará ei haber resultante en la si- 
guiente forma: veinte por ciento dentro 
de ios treinta días de aprobado el balance, 
en dinero efectivo, y el saldo en igual di- 
nero en doce cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas a partir de ios treinta día¿t 
del primer pago con más el dieciocho 
por ciento de interés anual sobre 'os sal- 
dos deudores, pagadero con cada cuota 
— Noveno: En caso de fallecimiento o 
incapacidad de algún socio, la sociedad 
no se disuelve, pudiendo ios herederos ylo 
representantes legales del fallecido o in- 
capacitado optar por incorporarse a la 
sociedad unificando ia representación o 
ceder sus cuotas sociales en la forma 
indicada en el artteulo octave. — Déci- 
mo: En caso de it&sms resuelto la diso- 
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por Acia M* 4 de fecha 28 de diciembre i *s 1874 y Acta de Directorio de la mis- t Por disposición del señor Juez ^aeioaag 

1973, se resolvió íi jar , ex directorio de ift . m» fecha, ha designado-, autoridades: de Primera Instancia en lo Comerciat ás 

sociedad "AIXELA, S. A." de Ift siguiente | Presidente: José García; Vicepresidente: Registro, doctor Jetó Christiaa "-Nissen, 

manera: Presidente : Pedro Brandes. — 1 Láaaro Pálás; Síndico Titular; doctor Da- secretaría de la autorizante, se hace ■»- 

Vicepresidente: Manuel Antonio Laquis. ! vid Abulafia. Síndico Suplente: contador ber por un día el siguiente edicto; Por 

~ " ..---- _ - publicó Alberto Luis Abulaíia. — Todas acta de Asamblea del 30 de octubre da 

las autoridades por el término de un año. 1973 se fija el número de Directores de 

— Buenos Aires, abril 2 de 1974. — La- VENADO, SOCIEDAD ANÓNIMA AGBI- 

cio R. Meléndéz. secretario. COLA, GANADERA Y DE ADMINIS» 

$ 37,50. e.23 4 N? 70.910 v. 23,4174 TRCION, en tres, y por Acta de Diree- 

torio de fecha 30 de octubre de 1973 jm 

Por .disposición del señor Juez Nació- ^Í s 'J! b H ye, í ^ cargos de la siguiente «na- 

ual de Primera Insteneía en io Comer- «« a. .Presidente: Cristóbal José D'OsuaL 

cial de Registro, doctor jean Christian ™,J,„ P íf , dent T : To í las Stuart Bruce ' 

Nissen. Secretaria cíe ía auioii,.ante, se na- ?"1£Í°L • * l '- : Jean Pierre de Cramezel 

ce saber por un día el siguiente edicto; „-« If^m™ S^ tltUla , r: . Juan Cot ~ 

Que de acuerdo a lo resuelto por la í? 8 S i SS n S; Sl . J ? dic ? ««Píente: Enrique 

Asamblea General Ordinaria y Ja re- H -Jr«»™ P uracion demandato: un ar¡», 

unión de Directorio, ambas celebradas Ta!"ma SchUris £?£?,,?« ^ 1974 ~ 

el 3l!l0|73, de MARENGO, SOCIEDAD laIIdua ^hitns, secietaiia. 



Buenos Aires ; abril 11 de 1974. - Ta- : 
Mana Schifris, secretaria, 

$ ¿0.— e.23|4-N<? 70.844-v.23;4:74 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comercial 
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, 
Secretaría de la Autorizante, s.; hace sa- 
ber por un día el siguiente edicto: Que 
por acta de. Asamblea N? 27 de fecha 
26'4j973 sobre elección de autoridades y 
reunión dri Directorio N- 93 de focha 27 
de abril de 1973 sobre distribución de 
cargos, el Directorio de ía sociedad "RE- 
FINERÍA-METALES UBOLDI Y CÍA., 



a A r> r -a r»- i - -, ► i i i ANÓNIMA INDUS'IBIAL, COMERCIAL, 

*¿A-Jí' f-J^.^^T^ ? e la ¡ INMOBILIARIA Y FINANCIERA, el Di- 
sig'-iiente. manera: Presidente: Gianfran- ¡ rf , 0±(win ha m^.d^n ™ :l «Ht„iri„ ^ i*. 
co Uboldi; vicepresidente: Juan Mosca; 

d: " ~ 

Molina 



rectorio lia -quedado constituido de la 



$ 45 e.23¡4 N? 70.928 v,23¡i'74 
Por disposición del señor Juez Nació- 




$ 45.- 



e.23¡4,-N? 70.8e4-v.23;4¡74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Priinera Instancia en lo Comercial 
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, 
Secretaría del autorizante, se hace saber 
por un día el siguiente edicto: Que 
la Sociedad "WASHLAN, SOCIEDAD 
iVN'.NIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, 
FINANCIERA. E INMOBILIARIA", por 
Asamblea General Ordinaria de íe^ha 31 
de octubre de 1973, procedió a la elec- 
ción de directores, siendo, elegidos los 
Sres. Andelko Jurum, Neda^Didolic y Pe- 
dro Fabris, y por Acta de Directorio nú- 
alero 32 de la misma fecha se distribu- 
yeron los cargos, quedando constituido el 
Directorio de la siguiente forma: Presi- 
dente: Andelko Jurun, y- -vicepresiden- 
te: Neda Didolic. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — 
Lucio R. Meléndéz, secretario. 

$ 45.— e.23!4-N n 70.841-v.23|4:74 



Por disposición del señor' Juez Nacional 

• dt- Primera Instancia en io Comercial de 
Registro, Dr, Jean Christian Nissen, Se- 
cretaria de la Autorizante se hace saber 
■por- un día el presente edicto: 

Por escritura de l'eclu 31 de diciembre 
<te 1973. pasada ante el Escribano Carlos 
Antonio García Toleck al folio número 
;Í71 del Registro número 95 a su cargo 

* la Ciudad de La Plata, se protocolizó 
©i acta de la Asamblei. General Ordina- 
ria de fecha 8 de octubre de 1973, por la 
cual se nombra el nuevo Directorio 
4e la Sociedad P. M. A. V.. SOCIE- 
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMER- 
CIAL, INMOBILIARIA i FINANCIERA" 
» saber: por unanimidad dt votos se eli- 
ge ¡a los señores Arturo José Villahermo- 
¡w,. Arturo Villahermosa María Al- 
v&rez, y Hugo Hermes Fiore como 
Directores titulares -Mr'un nuevo pe- 
ríodo y se designaron Síndico titular 
ai señor Rafael Eduardo Larra bia, y Sin- ■ 
dico suplente al señor Aldo Comoto. — . 
En ía mencionada escritura se protocolizó 
el acta del Directorio N? 33 de fecha 10 j 
de octubre de 1973 por la que se distri- ■ 
buyen los cargos de los directores, habién- i 
dos* resuelto: designar como presidente: | 
a Arturo José Villa-hermosa; vice'presi- j 
dente; Arturo Villa-hermosa, y Directo- j 
res: María Alvarez de Villahermosa, y i 
Hugo Hermes Fiore. — Buenos Aires, j 
abril 15 de 1974, ,— Tatiana Schifrin, se- ¡ 
«retaría. I 

$ 67,56 e.23!4-N? 70.816-v.23 4[74 

Por disposición del señor Juez Nacional i 
rk: Primera Instancia en lo Comercial de j 
Registro, Di-. Jean Christian Nissen, Se- ; 
«retaría de la autorizante, se hace saber 
por un día el siguiente edicto: Que por 
actas de asamblea y directorio de fecha 
M de noviembre de 1972, CLÍNICA Y 
'MATERNIDAD RAMOS MEJIA, SOCIE- 
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, ha distri- 
buido los cargos de su directorio de la 
•siguiente forma: Presidente: Blas Car- 
Mielo Michienzi; Vicepresidente: Raúl 
Litis Martínez; Director titular: César 
Knriqíue Ayala; Síndieo titular: Dr. Ro- 
berto Osear Defelippis, y Síndico suplen- 
te: Dr. Ellas Grauman. 

Buenos Aires, abril 17 ele 1974. - Ta- 

ísteuta Schifris. secretaria. 

$ 45.— e.23|4-N? 70.838-v.23;4i74 

Por disposición del señor Juez Nació- 
la*! de Primera Instancia en lo Comer - 
«>¡&í de Registro, Dr. Jean Christian Nis- 
*mi, secretoria de la autorizante, se hace 
sttter por un d& el siguiente «dicto: Que 



por el término de des años; y Síndico P 01 ' acta de- Asamblea W 16 de fectia 
Titular y Síndico Suplente, por el tér- 26 de octubre de 1973 "AGUIRRE MAS- 
mino de un año, los doctores Osvaldo J. TRC> Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANO'mí- 
Tovo y Alcibiades Trueco. — Buenos DA COMERCIAL, INDUSTRIAL X" 
Aires. W de abril de 1974. — Tatiana MANDATARIA", ha designado y distri- 
Schifris, secretaria. buido los cargos de su Directorio de m 
$ 52,50. e.23|4 N» 70.911 v. 23474 «gmente forma: Presidente: Jorge Raúl 
- ' ' Vázquez Iglesias; Vicepresidente: José 

Por disposición de, schor Juez Nació- m¿^^^ e ^^ íl ^ 

nal de Primera Instancia en io Comer- M on, Garios Alberto Bassi Carlos » a 

cial de Regrstro, doctor Je«n Chr.suan Huergo y Consolación Gameiro de V»z- 

Nxssen, Sec.etana de ¿a autorizante, se quez; Director suolente- Javier Hu»a 

hace saber por un día et siguiente edicto: Vázquez Iglesias; Smdicos titulare- Cun- 

Que por Asamblea Ordinaria de fecha tador José Guglietti, licenciada SosJna. 

28 de abril de 1972, de PETROLERA Martha Pérez de Granóla y abo^d» 

DELFÍN, TÉCNICA Y COMERCIAL. SO- Carlos Augusto San "Millón árt Valle- : Su»- 

CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL. IN- dícos suplentes: Contador Alberto 1 Jo '"« 

DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI- Carriquiri, y abogados Jcr<-.- e Oehoa t)u~ 



Por disposición d«l señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cia, de Registro doctor Jean Christian 
Nissen, Secretaria del Autorizante, se ha- 
ce saber, por un día el siguiente edicto: 
Que por Acta de Asamblea N'- ! 74 de fe- 
cha 28 de diciembre dt.- 1973, fueron elec- 
tos los directores de "MACASIDI. SO- 
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL. INMO- 
BILIARIA Y FINANCIERA", y por Ac- 
ta de Directorio N? 75 d'¿ fecha 29 de di- 
ciembre de 1973, se distribuyen los cargos 
de la. siguiente -manera: Presidente: Car- 
los León Wolodarsky; directores titula- 
res: Matilde Kleiman, Roberto Mario 

Estrín, Diana G.. Wolodarsky; Síndico ti- TT ._. .-..„-.. 

tula: Günte Joaquín Glogauer: sindico: LIARÍA Y DE MANDATOS, se integró r »n S' Juan Adrián Cornejo 



suplente: Arnaldo A. E. de Mavolas. —I el Directorio en la siguiente forma: Pie- 
Duración -de -mandato- 1 año. sitíente: Rene Guillermo Díaz; Vicepre- 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1974. — | sidente: Danno Unses Díaz; Directores: 
Lucio R, Meléndéz, secretario. i Angélica Rogo.mo, José Rogolino, Aure- 
$ 52,50 -e.23¡4-N? 70 896-v.23l4'74 ' Iia Dávüa, Alvaro_Garc;a y María Te 



1974. 



Buenos Aires, abril 3 de 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$ 67.50 e.23 4 N? 70.954 v.2:i|4i'/4 

Por disposición del señav Juez Nació- 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de. Primer» Instancia en lo Comer- 
cial de Registro,- Jean Christian Nissen, 
Secretaría d& la Autorizante, se hace sa- 
ber por un , ,día, el siguiente edicto : La 
sociedad EL CABILDO, COMPAÑÍA AR- 
GENTINA DE SEGUROS GENERALES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, en Asamblea Ge- 
neral Ordinaria de fecha 31 de octubre 
de 1973 y cu, Ja reunión del Directorio de 
fecha 2 . de., noviembre de 1973 ha de- 
signado sus autoridades, resultando elec- 
tas las siguientes personas: Presiden- 
te: Guillermo' Hbpe van Deurs; vicepre- 
sidente: Ernesto' Juan G.rimscütch; Di 
rector Secretario: Graham Eric L'Es- 
trange Sewa-rd; directores tituiares: Juan 
Nicolás, de Castro, Gerardo Pieter van 
Tienhoven, y Luis Norberto Iacometti; 
directores suplentes: Christopher Robín 
Tanner y José Ruperto Coviella; comi- 
sión fiscalisiadora, miembros titulares: 
contador Juan Enrique Eirccart, cortador: 
Fernando Antonio Alonso y doctor Ju- 
lián A. Duggan; mi-embros suplentes: 
doc;or Horacio Ribé, contador Horacio 
A. Alda-be, y contador: Andrés Moar 
Vieites. . . 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Tatiana Schifris, secretaria 



I resa Bernard. -- Buenos Aires, marzo 6 nal de Priman. .Instancia en io Comercial 
; de 1974, — Tatiana Schifris, secretaria. d e Registro, doctor Jean Christian Niüseii, 
! $ 45. e.23 4 N» 70 916 v 23 4 74 secretaria- de la autorizante, se hace *a- 

j ' ber. por un día el siguiente edicto: ¡j>ie 

¡ t, .- . . P° r actas 9 y 10 de Asamblea v Direc- 

¡ Por disposición del señor Juez Nació- torio, resnectivapicnte tí e fecha 31 de 
; nal «e Primera Instancia en lo Comer- agosto de 1973 "ACÓ SOCIEDAD ANO^T- 
! ciai de Registro, doctor Jean Christian MA PETROQUÍMICA INDUSTRIA!* y 
, Nissen, Secretaria autorizante, se hace COMERCIAL", ha designado y distribuí- 
haber -por un dia, el siguiente edicto: Que do los cargos de su Directorio de la si- 
la sociedad SURGA, SOCIEDAD ANONI- guiente forma: Presidente: Emérico -José 
MA COMERCIAL. INDUSTRIAL, PI- Stengel; Vicearesidcnte: Aleiandro Peh- 
j NANC1ERA, INMOBILIARIA Y AGRO- Pe Stengel; Vocal: Miroslaw Paslawssi; 
j PECUARIA, resolvió por Asamblea Ge- Síndico titular: Contador Dr. Luis María 
I neral Ordinaria N? 1, de fecha 15 de fe- Guastavino; Sindico suplente: Contador 
¡ brero de 1974, la elección de Directores Jo £§e Guillermo Podcstá. 
• y por reunión de Directorio s Acta tí? 5. 
; de fecha 15 de febrero de 1974. quedó 
i constituido el mismo de la siguiente for- 
j ma: Presidente: Rcberto Miguel Zusma- 
navicius y Vicepresidente: Eduardo Gui- 
I llermo González. — Buenos Aires, 16 de 
i abril de 1974. --- Tatiana Schifris secre- 
! taria. 
! $ 45. C.23[4 m 70.930 v.23:4|74 



Buenos Aires, abrij 3 ae 
Tatiana Schifris secretario. 



1974. 



* 4o e.2?¡? Nv 70.855 v'. 23^4,74 

Por d".s«»«tóóit del señor Juez Nacional 
de Primeta Instancia en lo Comercial ae 
Registro, aoctor Jean Christian Nissan, 
secretaria del autorizante, se hace sabor 

por ur, día el siguiente edicto: Que por 

¡Acta N'-' 4 de Asamblea del 30 de jumo 
Por disposición de! señ^r Juez Nació- , de 1973, ESCALA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
nal de Primera Instancia en lo Comer- [ INDUSTRIAL Y COMERCIAL designó 
cial de Registro, doctor Jean Christian Directores a los señores Carlos Jajaia, 
Nissen, Secretaria autorizante, se hace ' Anatolio Bergoltz, Alberto Ricardo Tite- 
saber por un día el siguiente edicto: Que res » Alberto Naftali y Franco Polci, En ¡a 
$ 75.— e.23|4-N? 70.903-v.23!4'74 la sociedad ESTACIÓN DE LA ROTON- sesión del Directorio de la misma Socie- 

DA, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS- dad de fecha 2 de julio, quedaron distri 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, Secretaria de la autorizante se 
hace saber por un día el siguiente edicto: 
La sociedad LONDRES Y RIO DE LA 
PLATA, COMPAÑÍA ARGENTINA DE 
SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en 
Asamblea General Ordinaria de fecha 31 
de octubre de 1973 y en la reunión de! 
Directorio, de .fecha 2 de noviembre de 
1973,- ha designado sus autoridades, re- 
sultando electas las siguientes personas: 
Presidente: Guillermo Hope van Deurs; 
Vicepresidente; Juan Nicolás de Castro; 
Director-Secretario: Graham Eric L'Es- 
trange SeWard; Directores Titulares: Ho- 



TRIAL Y COMERCIAL, por Acta de ' buicJ os los cargos asi: Presidente: Canos 
Asamblea General Ordinaria N? 4 de Ja i am ; Vicepresidente: Anatolio Bergoitz.. 



fecha 30 de agosto de 1973, fueron dis- 
tribuidos los cargos, por lo cual el Di- 
rectorio ha quedado integrado de la si- 
guiente forma: Presidente: José Santia- 
go Delfino y Vicepresidente, a don Pa- 
blo José Delfino, y en calidad de Direc- 
tor Titular, a dan Juan Carlos Jaureguy, 
— Buenos Aires, abril 16 de 1974. — Ta- 
tiana Schifris, secretaria. 



La referida Asamblea designó Sínaico á- 
ttular al señor Eduardo Marcelo Mondei- 
¡sohn y Síndico suplente, al señor Daniel 
¡ Vila. 
• Buenos Aires, 30 de octubre de 1973. — 

Lucio R. Meléndéz. secretario. - - 

$ 45 e.23í4 N'-' 70.9G4 v'."23!4f74 



i Por disposición del señor Juez. Nacional 
% 52,50. e.23 4 N° 70.921 v.23j4|74 de Primera Instancia en lo Comercia., ae 

■Registro, doctor Jean Christian .Nissen, 
Por disposición del señor Juez Nació- i secretaría del autorizante se hace-. ssoep 



nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, Dr. Jean Christian Ni- 



por un día ei siguiente edicto: Que por 
acta de Asamblea y de Directorio deí 31 



ciitch, 

Pieter 

tes 

Ruperto Coviella; Comisión Fiscalizado 

ía, miembros titulares: contador Juan i 



ssen, secretaría de la autorizante, se hace *^^™ ^J^JS^V^gS" 
saber por ur 
la sociedad 



tace Emmanuele Luigi Plant, Alejandro ¡ g^ber por un día el s£u S Wo- o» CIEDAD MINERA PIRQUITAS PICCIIE- 
Agustín Soldati, Ernesto Juan Grlms- |?* b ^J^¿^^ a 4 ^ j ?° íe °í^dicto. Que TT i y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANONI- 



CAPITAN CORTES, SO- 



LTARÍA Y AGROPECUARIA", por 
icta de asamblea general ordinaria 

^;LW,.?i?~ r ^^. te ¿ c !Lf ei : na S^ A?! U^dTlim ¿rócedfó a fe ía a eleccióÍ? df d!" 



Secretario: José Javier de la Cuesta 
Avila. 
Buenos Aires. 18 de abril de- 1974. — 



tonio Alonso y doctor Julián A. Duggan; \ ,"."„£ ~.~" '" í^jV^píq rt/'nií^fnvin w ^9 Lucio R, Meléndéz. secretario 
miembros suplentes: pr : Horacio Ribé. <fM m L^ S fn.rmf &£,id~ I 37,50 c.23 4 N? 70.91 



contador Horacio J. Aldabe 
Andrés Moar Vieites, 
marzo 
secretaria 

$75.- e.23¡4 N'? 70.906 v.23-4;74 



rvmWrvr de ~ & misma fecha, fuei'on distribuidos I 
y contaaoi , los car g 0S; queda en consecuencia el Di- : 



974; V, 23:4:74 



•io IC l? T i^í tes ' "íf. f ? ueno | Nl^ s ' 'rectorio integrado de la siguiente forma: ¡ Por disposición del señor Juez Nacional 
lo ae 1JÍ4, — i anana bciii,a:s, , p re sidente: Dr. Ibero Berenguer; Vice- de Primera Instancia en lo Comercial de 



presidente: María Teresa Martínez de Registro, doctor Jean Christian Nissea, 
Cortés; Director Honorario: Alejandro secretaria del autorizante, se hace saber 
Puente; Director titular: Osvaldo J. por un día el siguiente edteto: Que por 
Crisci; Directora titular: María Gloria ! acta de Asamblea del 30 de julio de imi 
Berenguer de Bonora; Directora titular; y de Directorio del 5 de agosto de 1971, 
Betti Rosa Pérez; Directora titular: Es- en la sociedad "TECNOBETON, 'áOCIS- 
perla Berenguer; Director titular: Ricar- DAD ANÓNIMA CONSTRUCTORA, tw- 
ce saber -por ua día: En la sociedad do Manoukian. : DUSTRIAL Y COMERCIAL", han sida 

JOFIMA, SOCIEDAD ANONLV1A INDQS- ; Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — nombradas las siguientes personas: Di» 
TRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA. ' Tatiana Schifris, secretaria. rectores: Jaime León Gelbstein. Egidk» 

que por Asamblea de fecha 1? de marzo i $ 67,50 e.23'4 N'> 70.919 v,23[4|74 Santiago Mai-elli, Domingo Luis R-tccl y 



Por disposición det señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha- 
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'JlaxiA Bójanovic de Gelbstein;- Síndico 
íítular: Amonio Héctor Repetto;- Sindico 
«íplente: Adolfo José Aybar 

Buenos Aires, 18 de abril de 1974. — 
4#Kio R. Meléndez, secretario. 

$ 45 e.23|4 N? 70.973 v.23|4¡74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
eial de Registro, doctor Jean Christian 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
Nissen, Secretaria del autoriaante, se na- 
ee saber por un día este edicto: Que por 
Asamblea de fecha 30 de abril ae íyva 
y posterior reunión de Directorio de te- 
eba 4 de mayo de 1973 en la Scsietíaa 
VICTORIO M. SCOVAZZI, SOCliaUAjj 
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMiStóWAb, 
AGROPECUARIA han sido designados en 
calidad de miembros del Directorio, las 
siguientes personas: Presidente: Victono 
Manuel Scovazzi; Vicepresidente: Victo- 
rio Manuel Scovazzi (hijo); Directores 
Antonio Francisco Scovazzi, Iris Mirta 
Rubio de Scovazzi y Ana Antonia Orte- 
ga de Scovazzi . 

Buenos Aires, 20 de marzo' dé 1974. — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 

$ 56,25 e.23¡4 N? 70.982 v.23|4,74 



Por disposición del señor Juez Naco- 
nal de Ira. Instancia en lo Cimerciai 
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, 
Secretaria del autorizante, se hace saüer 
por un día el siguiente edicto: Qué por 
asamblea general ordinaria del 27|lü;73, 
fueron electos los directores de '"iitji J is- 
RA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS- 
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA 
FINANCIERA y AGROPECUARIA", dis- 
tribuyéndose los cargos por acta de di- 
rectorio del 30|10Í73, en ¡a siguiente for- 
ma: Presidente Aarón Srnalinsky Vice- 
presidente Bernardo Brcnstein, Directo- 
res Carlos Amoldo Pustelnik y Ana Dlck- 
man de Elman. — Buenos Aires, abrn í 
de 1S74. . 

$ 45 e.23¡4 N? 70:986 V.2314I74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo comer- 
cial de Regihtro, Dr. Jean Christian Nis- 
een, Secretaría cíe la autorizante, se na- 
ce saber por un "día. qué^.el Directorio 
de INDASBEST SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL. INDUSTRIAL y FINAN- 
CIERA, ha quedado constiuido por Asam- 
blea y reunión de Directorio de fecha vi 
de noviembre de 1973, en la siguiente 
forma- Presidente: Dr. Pedro R. Gc- 
íin. Vicepresidente: Ing. Pedro E. Go- 
r!n. Directores: Sra. María Dina Caza- 
be» ds Gorin y Sr. Roberto o: Ferino. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$ 37,50 e.23|4 N? 70.998 -v.23¡4¡74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo comer- 
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nts- 
Eei, Secretaría de la autorizante, se na- 
ce saber por un día, que el Directorio 
de SAMUHI SOCIEDAD ANÓNIMA CO- 
MEROS AL, INDUSTRIAL e INMOBI- 
LIARIA, ha quedado constituido por 
Asamblea y reurtión de Directorio de fecha 
31 de enero de 1974, en la siguiente for- 
ma: Presidente: Ing. Guillermo Hérbert 
Argentino Hinckeldeyn. Vicepresidente: 
Sr. Osear Lugano. Directores Titulares: 
Sra. Mercedes Vuilliomenet de Hiñóte í- 
deyn y Sres. Fernando . Arbaizagoitia, 
Raúl Enrique Vuilliomenet y Domingo 
Vicente Colacioppo. Directores Suplen- 
tes: Sr. Raúl -Mariani Dolant e Ing. 
Eduardo N. Mazzini. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$52,50 e.23¡4 N? 70.099 v.23]4¡74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis- 
sei. secretaría de la autorizante, se nace 
saber por un dia, que el Directorio ae 
COINDEL SOCIEDAD ANÓNIMA IN- 
DUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIA- 
RA, INMOBILIARIA y AGRÍCOLA GA- 
NADERA, ha quedado constituido por 
asamblea de fecha 29 de setiembre de 1973 
y reunión de Directorio del 29 de setiem- 
bre y 18 de noviembre del citado año 
1973, en la forma siguiente: Presidente: 
Ing. Guillermo Herbert Argentino Hm- 
ckedeyn. Vicepresidente: Sra. Mercedes 
Vuilliomenet de Hinckeldeyn. Directo- 
res: Sres. Fernando Arbaizagoitia, Carlos 
Julio Richards, Raúl Enrique Vuilliome- 
net y Osear Lugano. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
Tatian Schifris, secretaria. 

$ 52,50 e.23|4 N? 71.001 V.2314I74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro Di-. Jean Christian Nis- 
sei, Secretaría de la autorizante, se nace 
saber por un dia el siguiente edicto: Por 
acta de Asamblea del 31 de octubre de 
1973 y de Directorio del 2 de noviembre 
de 1973. se eligieron directores y se ais- 
tribuyeron los cargos de la sociedad vj- 
MO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 
COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINAN- 
CIERA y AGROPECUARIA de la siguien- 
te manera: Presidente: Doña Sara Scne.i- 
ter de Le«5?; TBcepresidente: Srta. Es- 



trella Susana Lovy; Directores: arta, 
Marta Silvia Le vy y; don Jacobo L,evy. 
Síndico Titular: Cont. Público Nac. don 
Isidro Chulaká. Síndico Suplente: Cont. 
Público Nac. don Julio Raúl Barg. 

Buenos Aires, abril 16 de 1974. — Ta- 
tiana Schifris, secretaria. 

§ 60 e.23¡4 N? 71.050 v.23]4,i4 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, secretaria de la autorizante, se 
hace saber por un ¿lia el siguiente edicto: 
Que por acta de asamblea general ordi- 
naria y sesión de directorio, ambas de 
fecha veintinueve de diciembre de mil no- 
vecientos setenta y tres, la entidad "PEU- 
MAN INDUSTRIAL Y COMERCIAL" 
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI- 
LIARIA Y AGROPECUARIA, designa 
el siguiente directorio: Directores titula- 
res: Osvaldo Juan Marello, Ricardo A. 
Macri, Jorge G. E, Vidal y Mana Lucia 
M. de Marelíb. — Director suplente: Juan 
Marello. — En segunda de las actas: se 
designa presidente: Osvaldo Juan Mare- 
llo y vicepresidente a: María Lucía M. de 
Marello. 

Buenos Aires, abril 10 de 1974. — '*Ea-' 
tiana Schifris, secretaria. 

$ 67,50 e.23¡4 N* 71.097 v.23|4|7-4 



lian; Vicepresidente: Jaime Bud Iglesias; 
síndico titular Marcos Pipman y sindico 
suplente: Alberto Tobal. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1974, — 
Lucio R Meléndez, secretario. 

$ 41,25 e.23|4 N'-> 71.132 v.23|4¡74 



Por disposición del señor Juez de Prime- 
ra Instancia en lo Comercial de Registro, 
doctor Jean Christian Nissen, secretaria 
de la autorizante, se hace saber por un 
dia el siguiente edicto: 1) Que por acta 
de asamblea de fecha 28 de aorii de 1973 
se nombraron los siguientes directores 
señores Rubén Resmzky, Simón Enrique 
Kersman y doctor Jase Luis del Pno; 2> 
Que por acta de directorio de fecna 2 de 
mayo de 1973 se distribuyen cargos de la 
siguiente forma: Presidente: señor Ru- 
bén Resnizky. Vicepresidente: señor Si- 
món Enrique Kersman. Director: doctor 
José Luis del Pino. — Todo con relación 
a la sociedad "HEMISFERIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, 
INMOBILIARIA Y FINANCIERA". 

Buenos Aires, abril 17 de 1974. — Ta- 
tiana Schifris, secretaria. 

. $ 52,50 e.23|4 N? 71.127 V.23|4|74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, secretaría de la autorizante, se 
nace saber por un día el siguiente edicto: 
Por acta de asamblea de fecha 30 ; de no- 
viembre de 1973, de "CONSTRUCTORA 
MARPLATENSE SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INMOBILIARIA", se fija en tres el nú- 
mero de directores titulares. — También 
se designa síndico titular y suplente a ia 
contadora Martha Amelia Goñi y a la 
doctora Maria Ana Piperno respectiva- 
mente. — Y por acta de directorio dé fe- 
cha 3 de diciembre de 1973, asumen los 
directores titulares y se distribuyen los 
cargos dé la siguiente manera: presiden- 
te: señor Antonio Ángel Fracasso; vice- 
presidente: señora Juliana Lazzarini ds 
Fracasso; vocal: señora Ana María Laz- 
zarini de Somorrostro. 

Buenos Aires, abril 17 de 1974. — Ta^ 
tiana Schifris, secretaria. 

$ 45.— é.23|4 N? 71.100 V.23j4|74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instanca en lo Comer- 
cial de Registro, docter Jean Christian 
Nissen, secretaría del autorizante, se 
hace saber por un cjia el siguiente edicto: 
Por acta de asamblea de fecha 18 de di- 
ciembre de 1973 y ó:¡ directorio de fecha 
18 de c'iciembre de 1973, se eligen directo- 
res y se distribuyen los cargos de la so- 
ciedad RAMIS SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL, CONS- 
TRUCTORA, INMOBILIARIA, FINAN- 
CIERA, AGROPECUARIA, de la siguien- 
te manera: presidente: Lino Alberto Gar- 
cía Ferreira; vicepresidente: Miguel Án- 
gel G:xuna; directores titulares: Héctor 
Rotsztain y Elias Sadir; directores su- 
plentes: Stella Maris Nelli y Lidia Cristi- 
na Sánchez de Peluffo; síndico titular: 
Luis Buranello y sindico suplente: Raúl 
Osvaldo Nelussi. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 197,4. — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 

$ 48,75 e.23 14 N? 71.133 v.23|4|74 

Por disposición del señoi Juez Nacional 
de . Primera Instancia en io Comerc.ai de 
Registro, doctor Jean Christian Nissen 
secretaría de ia autorizante, st hace sa- 
ber por un dia el siguiente ecucto ' Que 
por escritura de fecha 18 ut teDi-eio 
de 19i4, ante ia esér.bana J. M. H. Je 
Mirat Gamboa, la Soc.eaad 'A. J. PAIM- 
BERG", SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS- 
TRIAL, COMERCIAL; Y FINANCIERA, 
por Acta de Asamblea deí 21 de setiem- 
bre de 1973 y Acta de Directorio de ia 
miaña fecha, fueron designauus Presi- 
dente, Armando José Famberg, Vicepre- 
sidente, Rodo fo Parronao, y uirectore¿, 
Alfredo Ernesto Ferrando, Mana Raque* 
Bengoiea " y Pablo Antonio Faimberg; 
oíndico titmar, Eamunac . José Galli, y 
Silícico suplente, a Héctor FTiíacisct Et- 
cheverry. Y por Acta de Directorio de le- 
cha 31 de diciembre de 1972 se acepto >a 
renuncia del Vicepresidente; señor Ro- 
dolfo Parrondo, y se des.gnó ei. su .ugar 
y como Vicepres.oente al señur Aílreco 
Ernesto Ferrando. 

Buenos Aires, 17 de aorii de 1974. — 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$ 67,50 e.23|4 N? 71.139 V.23|4|74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro^ doctor Jean Christian 
Nissen, secretaría de la autorizante, se 
hace saber por un día el siguiente edicto: 
Que por escritura N? 50, de fecha 18 de 
febrero de 1974, pasada ante ia escribana 
J. M. H. de Mirat Gamboa al folio 125 
del Registro 575 a su cargo, la sociedad 
que gira en esta plaza bajo la denomina- 
ción de "A. J FAIMBERG SOCIEDAD 
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y FINANCIERA", inscripta en el Juzga- 
do Nacional de Primera Instancia en io 
Comercial de Registro el día 25 de julio de 
1961, bajo el N? 1362, al í? 464 del L? 53. 
tomo "A" de estatutos nacionales, confi- 
rió poder general amplio de administra- 
ción a favor de los señores Alfredo Er- 
nesto Ferrando, Maria Raquel Bengo . 
y Pablo Antonio Faimberg para que, ac- 
tuando- conjuntamente dos cualesquiera 
de los nombrados administren y gobier- 
nen la sociedad e intervengan en todos los 
actos y facultades que se mencionan en 
el mismo. 

Buenos Aires, abril 17 xie 1974. — Ta- 
tiana Schifris, secretaria. 

$ 67,50 e.23|4 N? 71.138 v.23|4|74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, secretaría del autorizante, se 
hace saber por un día el siguiente edicto: 
Por acta de asamblea de fecha 27 de di- 
ciembre de 1973 y de directorio de fecha 
27 de diciembre de 1973, se eligen directo- 
res y se distribuyen los cargos de la so- 
ciedad SOMPORT SOCIEDAD ANÓNI- 
MA COMERCIAL. INDUSTRIAL. CONS- 
TRUCTORA. INMOBILIARIA FINAN- 
CIERA AGROPECUARIA, de la siguiente 
manera: presidente Victor Hugo Maga- 



Por disposición ael señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en io Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Chriítian 
Nissen, secretaria de la autorizante, se 
hace saber poi un día ei siguiente edicto - 
Que por escritura de fecha 12 de marzo 
de 1974, pasada ante la escribana J. M. 
H: de Mirat Gamboa; ia Sociedad Anóni- 
ma "INDUSTRIAS CARÉN , SOCIE- 
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO- 
MERCIAL Y FINANCIERA,, por Acta 
dé Asamblea N? 21 del 10 de setiembre 
de 1973 y Acta de Directorio N? 203 del 
11 de setiembre de 1973. quedaron desig- 
nados: Presidente, Mario Sala; Vicepresi- 
dente, Antonio Higinio Cortinas; Direc- 
tor titular, A.berto Caatiñeyía, Direc- 
tores suplentes, Norberto Pedro Gibaut 
y Tomás Federico Fletcner; Smdicot ti- 
tulares, Eduardo Juan Tufaroio, Anadeo 
Jorge Di Fonzo y Horacio Alfredo Sa- 
lillas, y Síndicos suplentes, Mano Jorgü 
d Amato, Héctor Ángel Tiberi y Miguel 
Luis Rudnitzky. 

Buenos Ares, 15 de abril de 1.974 — 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$ 60.— e.23j4 N° 71.140 v.23|4|74 



Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en iu Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Chnstian 
Nissen, secretaria de la autorizante se 
nace saber por Un día el siguiente edicto. 
Que por escritura de fecha 4 de marzo 
de 1974, pagada ante la escribana Silvia 
S. G. de Elberger, la Soc edad "GRANAR . 
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCiAl 
Y FINANCIERA, por Acta de Asam- 
blea de fecha 27 de d.ciembre de 1973 y 
Acta de reunión de Directorio de fecna 
28 de diciembre de 1973, quedaron desig- 
nados: Presidente, Pablo Caiatayud; Vi- 
cepresidente, Enrique Segismundo Peis; 
Directores titulares, Amaíio Arguelles, 
Arturo Carlos Kirsch Pels y Heraclio Flo- 
rentino Paz; Directores suplentes, Ma- 
nuel Callejo y Néstor O. Manifestó. Los 
señores Enrique Segismundo Pels, Ama- 
lio Arguelles y Heraclio Florentino Paz 
se desempeñarán asimismo corao Direc- 
tores delegados; Síndico titular. Guiller- 
mo Michleson, y Sindico suplente, Ri- 
cardo W. Forbes. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Tatiana Schifris, secretaiia. 

$ 60.— e.23|4 N? 71.141 v.23:4|74 



Por disposición dei señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Cean Christian 
Nissen, secretaría de la autorizante, se 
hace saber por un día el siguiente edicto: 
Que ia Sociedad "MUEPLES KAMUS" 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL, por Asamblea del 30 



de noviembre de 1973 y Acta de Direc- 
torio del 1? de diciembre de 1973". que- 
daron designados: Schmerel Kaiüien. Pre- 
sidente; Jacobo Pinus, Vicepresidente, y 
Elena Bag y Adalberta Margoiis, Direc- 
toras titulares; Sindico titular, Alberto 
Leonardo Bilezker. y Síndico su p ente, 
Mario Alfredo Gatz. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
Tatiana Schifris secretaria. 

$ 37,50 e.2314 N? 71.142 v 23|4|74 



Por disposición del señoi Juez National 
de Pr.mera Instancia en io Comercial de 
Registro, doctor Jean Christian Nii-sen, 
secretaria de ia autorizante, ae. hace sa- 
ber por un día ?i siguiente edicto: Que 
ia Socedad "FRIGORÍFICO ALMA- 
GRO'', SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS- 
TRIAL Y COMERCIAL, por Asam- 
blea General Ordinaria N? 3 de fecha 31 
de octubre de 1973 y Acta de reunión de 
Directorio del 3i de octubre de 1973 de- 
signó Presidente a Pedro José Castei inl; 
Vicepresidente, Marcelo A. Aiv^rez Gaia- 
ni; D : rector, Alberto M. Alvarr-z Ga'.ani; 
Directora, Ernesta Castellini de Fichera; 
Directora, Adala D. Soro de Castellini; 
Síndico titular, Jesús Antonio Obelleiro; 
Síndico suplente, José RadJ'íguez Arlan. 

Buenos Aires, 15 de abrí! dt 1974. — 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$ 45.— é.2314 N? '71.143 v.2í¡¡4,74 



Por deposición del señor ruez Nacional 
de Primera Instancia en .o Comercial 
de Registro, doctor Jean Cilrst.an Nissen, 
secretaría del autorizante se nace saber 
por un día el siguiente edicto: De acuerdo 
con lo resuelto por la Asamblea Ordina- 
ria de "UEYCO", SOCIEDAD ANÓNI- 
MA INDUSTRIAL ¡ Y COMERCIAL, 
del 28 de diciembre de 1973, en esa misma 
fecha el Directorio ha quedado integrado 
en la sigu ente forma: Fernando Torn- 
quist, Presidente' Jacinto J, CVctto Pos- 
se, Vicepresidente: Direc'ores tit-marea, 
Leonardo Anidjar, A. Bianch, di Cár- 
cano, Ricardo de Bary, Waifer Kisaung,' 
Jorge E. Shaw y Luis F. Tomquist. Di- 
rectores sup.'entes, Tomás Boywitt y A. 
Zapiola Macnab La comisión de fiscali- 
zación se integra con los siguientes Sín- 
dicos titulares: Conrado Etci-icbame. An- • 
tonio R. Arias. Rafael E. Loóos, y su- 
plentes, Octavio Schindier, Alejandro Fe- 
rrari y Jorge E. Rebizo. 

Buenos Aires, 15 de abrí! de 1974 — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 

$ 60.— e.23|4 N?71.J62 V.ZÍ414, 

JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CIVIL 



— ■, ; — _ N« I . 

Juzgado Nacional en lo- Civil N s 1, 
Secretaria N? 2, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de doña 
GRAVIELA YDA PAZ de AQUILANO. 
Publiquese por tres días; — Buenos Ai- 
res, 11 de marzo de 1974.. — Delfina Ma- 
ría Borda de Radáelli, secretaria. 

$ 56,25. e.23|4-N?. 71,130-v.25)4j74 



Juzgado Civil N? 1,' Secretaría N? 2, 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de JOSÉ FEF.REIRO y de 
CARMEN MIRANDA de FERREIRO. 
Publiquese 3 d.as. ■— Buenos Aires, 5 de 
abril de 1974. ■— Delfina Ivlaria Borda 
de Radáelli, secretaria. 

$ 45. e.23|4-N9 7i.062-v.25|4|74 



Juzgado Civil N? 1, Secretaria N? 1, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don VICENTE 
LUPARELLO. Publiquese por tres días. 
— Buenos Aires, marzo lí de 1974. — 
María T. Berzosa, secretaria. 

$ 45. e.23|4-N? 71.008-v.26!4¡74 



.. Juzgado Nacional Civil N» 1, Secre- 
taría N? 1 en autos: "Díégnez Osvaldo 
cjChiorazzo Ricardo Alfredo y Otra, s| 
sumario", cita por diez días a don RI- 
CARDO ALFREDO CHIORAZZO y 
HAYDEE RANDO para que tomen de- 
bida intervención en autos; bajo aper- 
cibimiento de designarse : al defensor de 
ausentes para que los represente y de- 
fienda en juicio. Publiquese por dos días. 
.— Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — 
María T. Berzosa; secretaria. 

S 60. e.23|4-N? 71.029-v.24|4j74 

Juzgado de 1» Instancia en lo Civil 
N? 1, Secretaría ■ N? 2, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo- 
res de don MIGUEL SEROPIAN. Pu- 
bliquese por tres días. — Buenos Aires, 
13 de marzo de 1974. — Delfina María 
Borda de Radáelli, secretaria. 

$ 45. e.23|4-N"? 70;«50-v.25|4¡74 



El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia en lo Civil N? 2, Sef.retaría N? 3, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don DAVID EU- 
SEBIO ESPINOSA. — Buenos Aires, 
abril 8 de 1974. — Carlos Raúl Sanz, 
secretario. 

$ 56,25. e.23¡4-N? 71.0S6-v.2514[74 



SOLETTN OFICIAL — .Marios 23 cíe abrí! do 1974 



P&tfm ? 



.-■ Juzgado -Civil N?; 2,. ¡Secretaría N? 4, 
eíta -v emplaza por tremía chas a here- 
deros ,y- .acreedores de . JOSÉ ROQUE 
FULCO.. Publíquese por tres días. — : 

..Buenos .Aires, 16 , de. abril de. 1974. — 
César A. Pescio, secretaria. 

... , . $ 45. .e.23¡,4-N? 70.978-v.25:4|74 



Juagado Nacional en lo Civil W 2, 
Secretaria N? 4, cita y emplaza por 
treinta, días a herederos y acreedores de 
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ. Pu- 
blíquese por tres días. — Buenos Aires, 
abril 10 de 1974. — César A. Pescio, se- 
cretario, - • 

•.'-•••$ 45. e.23¡4-N?- 70.591-v.25j4|74 



Juzgado en lo Civil .S? 2, Secretaría 
N? 4, cita- y emplaza por.. treinta días a 
herederos y acreedores de don SILVIO 
ÁNGEL CALABRÍESE.. Publíquese por 
tres días. ■ — . Buenos Aires,, abril 1? de 
1874. ,— César A. Pescio, secretario. 

. f,.45. e.23¡4-N* 70.301v.25¡4¡74 : 
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Juzgado . Nacional en lo Civil N? 3, 
Secretaría-'. N»» 6, cita y remplaza- por 
treinta días a Irerederos y acreedores dé 
.ISMAEL - MESEGUER: ., Publíquese por 
tres días — - Buenos Aires, ocho de abril 
de 1974. — .Osear J. Chiocca. secretario. 
.-,;.- • .-$-45. ■e.23i4-N?,.-71.151-v25¡4:74-. 



El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia en lo Civil N" 3, Secretaria N? 5, 
Cita a LETICIA NATIVIDAD GAHUT- 
TO, para que en el plazo de ib días 
comparezca a estar a derecho en juicio: 
"tíahutt-o, Norma Elizábefii, sfadopcíón", 
üá'jo apercibimiento de ''designar al De- 
fensor Oficial de Ausentes. Publíquese 
por dos días. — Buenos 'Aires, abril 15 
de- 1974.-— Herifoerto'B: Ballerini, se- 
cretario. • -' - . ■■-. 

-■ $ 45. e.23¡4-N* 70.925-v.24:4¡74 



" , ■;- -; ■■ ■ — M? 4 

', Juzgado Civil N'? 4, Secretaría N? 7, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don LORENZO o 

■ LORENZO MARCELO ■ MASCARELLO -... 

'Publíquese por, tres días! ■■— Buenos Ai- 

1 res, marzo 27 tíe T974, -^-Elisa M. Díaz 
de: Vivar-; secretaria. -■' "■'-' 

'- ■■■- ' $ 45. e.23j4-N=>-71;093-v.25j4;74 
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Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se- 
cretaría N'v 1 12, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos v acreedores de 
EDUARDA FLORA MARÍA ANGELA 
LAMBRÜSCHINI de BALZA. — Publí- 
quese por tres días. 

Sítenos Aires, 4 de abril de 1974. — 
Carlos A. Mastropierro, secretario. 

" $ 56,25- e. -23|4- W 70.790 V. 25j4|74 

Juzgado "Ciyil N? 8. Secretaría N« 12, 
cita a VLADIMIRO MlSCHUTINa com- 
parecer en autos "Mischutin Vladimiro, 
s|ausencia con presunción de fallecimien- 
to". — Publíquese. una vez por mes du- 
rante seis meses. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1973. 
'■— Carlos A. -Mastropierro, secretario 

■ $'22,50 e. 21|12 N? 52.870 v. 21l¿73 

- $ 22,50 e. 14|1 N*r 56.136- v. 14|L74 

'-$'22,50 e. 22¡2 W: 59.437 V. 22Í2Í74 

- - -$-22,50 e. 22|3 N? 153.318 V. 22¡3¡74 

.$ .22,50 e. ; '23|4 m- 70.362 . 23|4|74 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se- 
cretaría N? 11, cita y emplaza por trein- 
ta, días, a herederos y acreedores dé don 
ROBERTO ÓSCAR CALDARAZZI, — 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 18 de, abril de 1974.' -— 
María Sira Beneventano,,' secretaria. 

$ 45.— e. 23|4 N? 70.893 v. 25i4¡74 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se- 
cretaria N? 11, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y- acreedores de do- 
fwa. CARMEN PÉREZ de- MUÑOZ. — Pu- 
blíquese por tres días., " 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
María Sira Benevenfcano,. secretaría 

$ 45.— e. 2314 W 71.038 V. 25;4|74 
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Juzgado Civil N<? 7, Secretaría N? 13, 
«fía, y emplaza por treinta días a here- 
áevos y 'acreedores de AMALIA PAZ de 
LÓPEZ. — . Publíquese por tres días. 

Buenas, Aires, 3 de abril de 1974. — 
Jfciio P., Gerez, secretario. 

$ 45.— e. 23|4 W 71.105 v. 25|4 ! 74 



. — — — . m 8 — 

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 8, Se- 
cretaría N?, 15, cita y emplaza por trein- 
ta, días a herederos y acreedores de don 
AMGEL PENSA y de doña CATALINA 
«RANITINO vda de PENSA. — Publí- 
quese por tres días. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974, — 
Kduardo J. Cárdenas, secretario. 

f 56,25' e. 23|4 N? 71.081 v. 25:4174 



,; \£i Juzgado. Nacional en lo Civil N° 8, 

Secretaría N!> 15, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don- : HÉCTOR ALVARO FERNANDEZ 
MENDY. ^í- Publíquese por : tres- días. , . 
; Buenos Aires, 16 -de abril de 1974. — 
Eduardo J. Cárdenas, secretario. 
. ,.-■ $-45.— ,>?&: 23J4 N> 70.938- v. 254174 

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría nu- 
mero 16, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de FAUSTINO 
GONZÁLEZ o GONZÁLEZ VALDEZ o 
GONZALE VALDES . — Publíquese por 
tres días. ' 

' Buenos Aires, : 18 de marzo de 1974. — 
Eduardo A; Bieule. secretario. 

$ 45.— e. 23|4 N<í 70.879 V. 254:74 

; Juzgado ' Civil N? 8, Secretaría N> 16, 
cita y emplaza por treinta días a' here- 
deros y acreedores de FLORA MATI- 
CHE'NKO. — Publíquese por tres días. 
; Buenos Aires, 6 de marzo de 1974. — 
Eduardo A. Bieule, secretario. 

5 45.— e. 23|4 N° 70 808 v! 254 74 



Juzgado Civil 11, -.Secretaría 22, cita 
y emplaza por treinta días a herede- 
res y acreedores de doña NIEVES ARCE 
de BLASI. Publíquese por tres días. — 
Buenos Aires, 11 de marzo de 1974. — 
Ricardo Heidenreich. secretario. 

$ 45 — e.23i4-N? 70.815-V.25!4|74 



: _ N9 12 

, Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría 
N'-' 24, cita- y empi-aza por treinta días a 
herederos y acreedores de PEDRO BAL- 
VINO VÁRELA. Publíquese por tres días. 
— Buenos Aires, abril 17 de 1974. — 
'Ni ida E. Fernández Rodríguez, Secreta- 
ria. . "• • ■ 

$:,45 — e.23 4-N" 70. 924-V. 25|4|74 



Juzgado Civil N° 8, Secretaría N" lo 
cita y emplaza por treinta días a he- i 
rederos y * acreedores de EDUARDO PEÍ- ] 
DRO SOSA. — Publíquese por tres días. | 

Buenos Aires, ; 16 de . abril de 1974. — ..! 

Eduardo ' j: Cáxcienas, secretario, |' 

$ 45.— e. 23'4'N? 70.942 v. 2ú|4;74 ¡ 

"' Juzgado en lo Civil N° 3. Secietana i 
',N? 15, ¿Ua',' y "emplaza por treinta días |- 
a herederos y acreedores de MARÍA -j 
TRINIDAD :' BUTRÓN de CRUCES o I 
MARÍA BUTRÓN de CRUCES y de SAL- | 
■VADOR CRUCES. — Publíquese por 
tres días. -,',,',, 

-Buenos Aires,. 8 de abril.de 1974. — 
.Eduardo J.-. -cárdenas, secretario. 

$ '45.,— é. 23¡4 N? 70.943 v. 25.4-;74 | 

El Juzgado Nacional de Primera Ins- i 
tancia en lo -Civil N9 8, Secretaría N'-' 16, | 
cita y emplaza por treinta días a here- i 
deros y acreedores de don ÓSCAR ES- l 
PERÓN. — Publíquese por tres días. ) 

Buenos Aires, 2 de abril de 1974. — 
Eduardo AifBieule. secretario. 
. ¡ $ 45.-r--e. 23¡4 N? 70.824 V. 25 4; 74 
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Juzgado Civil N? 9, Secretaría -N' 17, 
cita v emplaza por 30 días a herederos v 
acreedores de doña SOFÍA FRATTA de 
VOZZ'I. — Publíquese por tres días. 

Buezios Aires, 18 de abril de 1974. — 
Julio Cairíijos, secretario. 

$ 43.— e. 234 N? 71.120 ' v. 25Í4 : 74 



Juzgado Nacional "' Civil N;-- 12, Secre- 
taría N'- 1 24,,- cita y .eiiiplaza' por treinta 
días -a neréd.eros y acreedores de CAR- 
MELA ALFANO Vda de TREBJNO Pu- 
blíquese rioi' tres días. — Buenos ' Aires, 
abril 15 de 1974. " — : Ñilda E. Fernández 
Rodríguez; secretaria: " 

$'45— e.23¡4-N?'70.930-v.25;4I74 

' Juzzgado Nacional Civil N?, 12, Secre- 
taría N"' 24: cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MA- 
RÍA HADDAD. de: CASTUN. Publíquese 
por tres. días. — Bue.nds Aires,, abril 15'de 
1974. — -'Nilda E. Fernández Rodríguez, 
secretaria. 

$.45 ,— e.23¡4-N«? /0. 9;9-v. 254174 

Juzgado- en lo Civil- N? 12, Secretaría 
N- 23, cita y eijipiaza ¡..por - treinta aras a 
herederos y acreedores de ENRIQUETA 
RIESE de REINECKE., Publíquese' por 
'.res días., ~ Buenos. Aires, -abril' 10 de 
15 i4. — t JHoracio A. Magiiano, secreta- 
rio. ' 

$ : 45.. e..23,4-NV 70.898-v.25:4|74 

El Júzg. Cív. 12, Sec. 23, cita y em- 
plaza por treinta días a herederos v 
acreedores de MANUEL LÓRETTO MAI- 
DANA, para que en dicho plazo lo acre- 
dilen. — Buenos Aires. 4 de marzo de 
lí.74.- — Horacio A. Magiiano, secreta- 
rio. ' 

$ 45,-— e.23'4-Ñ> 70 818-V.25;4|74 



, -Juzgado: ,de : Primera Instancia, en.- 1? 
Civil: N° 15, Secretaría N? 30, cita y em- 
plaza por treinta días a herederos y acre- 
edores de CARLOS DEPAOLI. — Publí- 
quese por tres días. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1974. — 
Ricardo G. Reeondo, secretario. 

% 45.— e. 23|4 N? 71.034 v. 2514174 



N» i'6 



Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría 
N? 31, en, el juicio: "TOURNE, ALBER- 
TO slposesión veinteañal", cita y empla- 
za a estar a derecho a quienes se con- 
sideren con derecho a la bóveda cons- 
tituida por dos sepulturas que llevan los 
números 36 y 37 del Tablón 16 de. la 
Manzana 4? de la Sección 5 :i del Cemen- 
terio del Oeste de esta Capital, , de la 
testamentaría de Matilde Vivot'dé Sor- 
ñin, por el término de. quince días, bajo 
apercibimiento de designar alseñor De- 
fensor Oficial de Ausentes para que los 
represente. — Publíquese por dos días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 197.4. — 
Ana M. Conde, secretaria. . ':, ' ' 

$ .60.— e.'23|4.N'í, 71.134 v. 24,4í74 



W 17 



Juzgado Civil N° 17 S cieia.ia N 33, 
cita y. emplaza por 30 días a h"iedeios y 
acreedores de EDUARDO PISAN! y RO- 
SA- PARÍS de PISANI.-'— Publíquese por 
tres días.' . ' ■ '"''": 

Buenos' Aires, 17' de abril de 1974. — 
Horacio C. Perrer, seci-etarioi ' 

" ', '$ 45,— e.' 2314 "N''' 70.874 v: 25i4¡74 

;' Juzgado' Nacional -en Id Civil N c > 17': Se- 
cretaria N' 33, cita y emplaza' por trein- 
ta dias a herederos v acreedores cíe MA- 
RÍA CASTLX de LTStARZi; — Pubhque- 
sé por tres días. '-. -'- 

: 'Buenos Aires, 17 de abril • de 1974.- — 
Horacio C. Perrer, secretario. ' ' 

Si 45.— e. 23;4 N'' '70.ÍÍÜ2 V 25-4-74 

Juzgado Nacional en !o Civil N 1 -' 17. Se- 



cretaría N' 



;,1 cita y- eui;:la;:a ;>cr 30 
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El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia en "lo Civil N? 9, Secretaría N (1 18, 
cita y emplaza a "INMOBILIARIA AR- 
GENTINA, SOCIEDAD COMERCIAL, 
COLECTIVA CRUZ PASTOR Y CÍA." 
yo ADOLFO HERNÁN CRUZ MUÑOZ 
yio ANTONIO PASTOR RISPOLI para 
que dentro del término de 15 días to- 
men intervención en ' autos : "Scamar- 
della Antonio y otros ^Inmobiliaria Ar- 
gentina S. C- Cruz", Pastor y Cia. s; 
escrituración bajo apercibimiento de 
designar al Defensor de Ausentes para 
que los represente . : — : Buenos Aires, 9 
de abril de 1974. — Ele presente deberá 
•publicarse durante cinco días en el Bo- 
k-tín Oficial. — • Rubén Ricardo Pardo, 
secretario. 

' | 187,50 — e.23;4-N? 70.948-v.294|74 



Juzgado Civil N"? 13, SecnHana n ; -> 26, 
cita y emplaza por tiéinta días a Here- 
deros y" acreedores' de doña YOLANDA 
; EUGENIA 'SIS CO de FERNANDEZ. Pu- 
, íxbquesé' por'' tres días'.'— Buenos Aires, 
! 1. d' abril dé 19 14. —Carlos Raúl Pólice, 
I secretario.. '. ■••■■■-..•■ 
j ""S 45'— 6.2.3:4-^"? 70. 876-v. 25 4|74 

| Juzgado Civil- m 13, Secretaría N? 26, 

! cita y emplaza por treinta dias a herede- 
ros y acreedores de EDUARDO REY. — 
Publícmése por tres dias. 

i Buenos ijtfres. ' 17 dé' abril de 1974. — 

- Carlos R. °once, secretario. 

S 45.— e. 23!4 N? 70.878' v. 25'4 : 74 



días a herederos v acreedores de (,EO- 
NOR GONZÁLEZ' -de VARLNsSS. — 
Pubiiquése por tres'-flías: 

Buenos Aires. 26' de tnarró <ie 13V4. ■■■— 
Horacio C. Perrer. Secic' ario. ■'.'■)''• ■""• 
- $ 45;— e. 23:4 N' -70:7C;; v: 254-74 

'. .Juzgado en lo Civil N: 17,. .Cccreta'r'ia 
N;.' 3,;. cita y emp.aza' j3sr neinu dias 
a he.ederos y .acreedoras.. dé, V^'ip C\- 
,SILE. '— PubiitiUcse'. por tres días: 

Buenos A ; res, 19 dé maizü. c;e 1S7-;.'*— 
Horacio Caries Perrsr; sec. ciarlo."'' ' 
, . $ 45.' e.23|4 N'J. 7C.CÍ0 v.25.4 74 



m 



N9 14 
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El Juzgado Nacional en lo Civil -N? 10, 
Secretaria: N? 19, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de LEÓN 
BRAUNSTEIN; Publíquese por 3 días. 
— Buenos Aires, 3. de abril de 1974. — 
Osvaldo Dondo, secretario. 

$ 45 — e.23;4-N'í 71.109.-v.2¿¡4|74 
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Juzgado ' Civil N» 11, Secretaría nú- 
nrero 22, cita y enrplaza. por treinta dias 
a herederos y acreedores de JOSÉ NI- 
COLÁS ABALO. Publíquese por tres días. 
: — .3uenos' Aires, 8 de abril de 1974. — 
A. M. Capolupo de Durañona y Vedia, 
secretaria. • 

$ 45 -— e.23:4-N? 71.006-v.25¡4!74 



Juzgado Civil N? 14, Secretaría -N? 28. 
cita y emplaza por treinta días a here- 
cleros y acreedores de LUIS, CARUZZO. 
— Publíquese tres días. 
: Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — 
Graciela E. González, secretaria. 

$■ 45.— e. 2314 N? 71.098 V. 25:4174 



- Juzgado Civil N' 14, Secretaría N? 28. 
cita y emplaza por treinta días a Here- 
deros y acreedores de doña JUANA MI- 
CAELA VERGA de MIGUEZ — Publí- 
quese tres días. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1974. — 
Graciela E. González, secretaria. 

. . S 45.— e. 234 N? 70.857 v. 254174 



1 Juzgado Civil. N? ,14, Secretaría N*.2s, 
cita y emplaza por treinta dias a herede- 
tros y acreedores, de don URBANO GON- 
| ZAI.EZ,: — Publíquese tres días. 
j Buenos Aires. 28 de marzo de 1974.' — 
Graciela E. González, secretaria. 
! $ 45— e. 2314 N? 70.8S8 v. 25*4:74 



Juzgado Civil N? 18, Secretaria "N? 55, 
cita y empiaza por treinta d,as a here- 
deros y acreedores de LUCIA CTSILiNO 
viuda cte DELLA SAVIA: — PuWíq'.tLse 
por tres días en el Boletín Oficial y Será 
Justicia. 

Buenos Aires, 8 de -abril de- 1974. — 
Mariano Caiaíell Loza. rccre;ario. 

S 56,25. e.23 4 N? 73.752 v. 25 4174 

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N" 35, 
cita y- emplaza- por treinta dias a here- 
deros y acreedores de ANTONIO BA- 
CARELLl. — Publíquese par tres ellas. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1974. - — 
Iris A -Pini de Fusoni, secretaria. 

$ 45. e.234 N> 71.052 v. 2514 74 

Juzgado Naciona Civil N" 18. Secreta- 
ría N" 36, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don RI- 
CARDO DSFELICE. — Publíquese ' por 
tres días. ' - - 

'--Buenos- Aires; ' 8 de abril -da 1974.: — 
Mariano'- Cs iafell -Loza; secretario. 

'' '" : . $ 45 CÍ23Í4-N 1 ? 70 837-V.25MJ74 



Juzgado Civil N» 11. Secretaría N? 22, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de ENRIQUE. EDUARDO NE- 
GRI. Publíquese por tres dias. — Bue- 
nos Aires, marzo 6 de 1974. — Ricardo 
Heidenreich, secretario. 

$ 56,25 — e.23!4-N<) 70.8O9-v.25 4|74 
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Juzgado Civil 11. Secretaría 22, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de JOSÉ CARCIOTTO. 
Publíquese por tres días. — Buenos Ai- 
res, 11 de marzo de 1974. — Ricardo Hei- 
denreich. secretario. 

- $'45 — e.23¡4-N<? 70.811-V.25;4|74 



Juzgado. Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil NQ 15. Secretaría N' L - 29, 
cita y emplaza por 30 días a herede- 
ros ~ y acreedores de . .. doña CLOTILDE 
LERTORA de CENTANARO. — Publí- 
quese por tres días. 

Buenos Aires. 31 de diciembre de i973. 
— Margarita J. Amengua! de Amisano, 
secretaria. 

$ 45.— e. 2314 N? 71.033 v. 25*74 ¡ 

Juzgado Nacional de Primera Instan- | 
cia en lo Civil N? 15. Secretaría N° 29. i 
cita y emplaza por reinta días a heie- j 
deros y acreedores de don JESÚS AUUX- ¡ 
RRE — Pubüouese poi tree días 

Buenos Aires. 5 de marzo de 1974 — 
Margarita. J. Amengua! de Amisano se- 
cretaria. 

<t 4S_ e . 2314 N? 71.035 v 25;4¡74 



; Juzgado NacibnáT 'Civil N? - 18, Secre- 
faria:'N'?"36. Cita y emplaza; por trein- 
ta diás a herederos v acreedores. dé CAR- 
LOS' ALBERTO DEFELICE, -- : Publí- 
c¡üése por tres días.: 

-Buenos Aires: 8 de' abril- de 1974..— 
Mariano Calafell Loza, secretario. .-:: 

1 $ 45. é. 234- N?- 70.833 v. 25!4|74 



— — — _——___ N^ 19 — 

Juzgado Nacional' en. ío Civil' Ñ" 19, 
Secretaria N? 38, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
GERARDO HÉCTOR' MASANA. — Pu- 
blíquese por tres días. 

Buenos Aires. 10 de abril de 1974. — 
Eduardo R Godio Phiíip. secretario. 

s 45. e.23 4 N"? 70.959 v. 25 4174 
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Juzgado Nacional Civil N? 20. Secreta- 
ría N° 39 cita y emplaza por treinta 
d'as a herederos v acreedores ce SARA 
BLANL'HET Vd.3. de VATTUONE. — Pu- 
b!í~uese por tres clips. 

Buenos . Aires. 3 de abrí! de 1974. — 
Juan L. Peña, secrriario. 

§ 45. e.2314 N? 7.1.102 v. 25,4,74 
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BOLETÍN OFICIAL '- -Wattes 23 -de 'abril efe -IS74 



Juy.ga.ao en lo Civil N? 20, Societaria 
K» 4u.-comuiiica quo cu ios autos SU- 
DiCOViCii cíe xi(Ju(^bi,\, ¿ARA.. sln- 
formaoion sumaria , se na pacentado 
Sara Sudicovien cíe Roquín solicitando 
se arcare quo su verdadero nomore es 
tai como queda dicho y no Sr-roi Kovich. 
Buenos Aire.-). 21 de muzo do 1974. ~- 
Amonio J CupeJio secrcmrio. 

S 22.5Ü." e.'Aíi is'- 1 .68.261 v.2¡4¡74 
$ 22,60. e.23;4 N? 70.958 V. 23.4.74 



N<? 2@ 



«v 21 



Juzgado Civil ÍV> 21, Secretaría N'-' 41", 
..cita y empl.'i/.a por treinta días a here- 
deros y acrccdo.es de don ADOLFO. BO- 
MAS 55. " — Puonquese por tres días '" 
, Buenos Aires, 22 de marzo de 1974. — 
César R. 'Herfoóny secretario. 

$ 45.~e.23f4 N? 70.867 v. 25;4i74 



Juzgado en lo Civil N? 26, secretaria 
N" 51, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dou LUIS VA- 
NERIO. — Publíquese por tres días. 

Buenos Airas. 25 de marzo 1 de 1974. — 
Osvaldo Miras, secretario. 

$ 45.- e.23:4 N? 70.960 v.2d;4¡74 



— N? 22 



Juzgado 'Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil ""isv 22, Secretaria N'-' 44, 
cita y empiaaa por treinta días a heré- 
delos -y acreedc.es' de PABLO BERNAR- 
DO o BERNARDO PABLO LLANOS. — 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires;;' 28 de marzo de 1874. — 
Le-onardo A; Parisi, secretario. 
: ■■' : í 56,25. e:23'4 N? 70.907 1 v. 25:4:74 



."''.' Jüsgacio Civil- -N?-. 23, • Secretaria N? 46, 
tita -'y emplaza -por- treinta días a here- 
deros y acreedores de don DOMINGO 
CABIOS MENDIGOCHEA. — Publíque- 
se .por tees dissj i : ■ 

Buenos Aires, :■ 11 de marzo de 1974. — 
©arles M. Saubiáct; secretario. 

1 $ 45:- «2814 ' m 70.9C4 v. 25,4174 

Juagado Nacional Civil N" 33, Secre- 
toria N? 46, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ER- 
NESTO ARMANDO BLANCO. -- Publí- 
quese por tres día.s. „ 

Buenos Aires,- 11 de ¡Berso «e 1974. — - 
Cuidos M. -Saubidet. -secretario. ' 

$ 45. e.2á¡4 N? 71.103 v.2S;4.74 

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N? 45, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
dera»- y acreedores 1 cíe GARABÉD BA- 
MAN, — Publiques-;: por eres días. 

Bueno» Aires; 10 ele abril de 1S74, — 
Hugo Carrillo, secretario. 

■ ■■-.■■■ $.4S.;"e.23:4'N? 71.013 y. 25:4:74 



Juzgado Nacional-de Frimeiá instancia 
«n lo Civil N? -23, - secretaria N? 45. cita 
y. emplaza '.por treinta ciias'a herederos 
f acreedores de JQ3E LUIS GOSETTI, 
— .Puoiiquoiss por .tie,3 oías. 

Buenos Aires, diciembre 28 tte 1*73 — 
í»Iíó Cesar D-beneJet., secretario. 

5 45.-.- e.23>4 N? 70.£43 V.25I4Í74 



El Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 26, secretaría N'> 52, 
cita y emplaza al señor EULOGIO BE- 
NITEZ para que dentro del término de 10 
días se presente a tomar intervención en 
el juicio caratulado: "Compañía Argen- 
tina Inmobiliaria S. A. : C. I. e|Benítez 
Eulogio sisüniai'io"; bajó ./apercibimiento 
de que el señor Defensor, .'.Oficial lo re- 
presente. — Publíquese por. dos días. 

Buenos Aires;, abril 16 tle 1974. — Gui- 
llermo C. Mercado, secretario. 

;-/'■ ? 67,50 e.£3!4 N<? 7C.S09 v. 24¡4|74 



NIGNA ABANS. — Publíquese por tees 
días. 

Buenos Aires, í-g de abril de 1874, •— 
José María Scorta. secretario. 

$ 45.— e. 23)4 N« 70.822 v. 25)04 



, Juzgada>Nacional en, lo Civil N? 26, se- 
cretaria N'^' 51, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
ENRIQUETA PAULINA "UVIO de 
ARROUPB. -- Publíquese por tres días. 

'Buenos A i res, 5 de abril de 1974. — Os- 
valdo- Miras, secretarlo. : . ' 
";. '._;' ., $. 5#25 e.23¡4 N9,'70.877 v.25:4'74 

' Él Juzgado Nacional de Primera íns- 
tamela- en lo Civil N? 26,' cita y emplaza 
poi' ' 30 días a ■ herederas v ' acreedores de 
dciña LUZ .ROSARIO SOMÓZA de la 
TORRE de FERNANDEZ. — Publíquese 

por 1 3 días. 

' /Búfencs Aires.. 5 de ' marzo., de 1974. — 
Guillermo C. Mercado, secretario 

/ . ;\ $ 45.— c.23|4 N° 71.095 v.25!4¡74 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26, se- 
cretaria N? 51, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
ALBA MARÍA RISSO. - Publíquese por 
tres días. 

BUenos Aires, 19 de marzo de 197,4. — 
Osvaldo Miras, -secretario. 

$45.— - e.23|4 N? : 70.820 v.25!4¡74 



_^„c-^_ ^i-„„-,,- - ; , ,--•,; ]\<> 27 

Juagado Nacional en lo Civil N? -.27, 
secretaría N? 53, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de JUAN 
CAMPQMAR. -- Pubüquese por tres. días. 
.-.Buenos Aires, .16 de abril -de 1974, — 
Ana María Luaces. secretaria. 

$ 45..— e.2314 -N? 70.833 v.25 ! 4;74 



N» 24- 



Juzgado en lo Civil N» 24, aneretaria 
W .47. cita y em¡:¡ívj:& por treinta -íías a 
herederos y acreedores de doña ZüLEMA 
BEATRIZ SÜAREZ de SUAHiSZ. - Pu- 
felíquese por tres días. 

Buenos Aires,- abril 15 de 1*74. •— María 
fcabel Millán secretaria. 

$ 45.---- -e.23í4 N"? 70.9*3- V.25I4J74- 



JiiKgado en lo Civil N? 34, secretaría 
W 47, cita y emplaza par treinta dias, 
ft herederos y acreedores de don JUAN 
EDUARDO SIMPSON. — Publíquese por. 
tres. días. . . 

Buenos Aires, abril. íñrie 3 97 •'.'.— María 
fcabel Millán. secretaria..' 

$ 45.— &2S|4 : ti' 7C.SS»j'v.'2!^4j7íl. 



Juzgado en lo-' Civil" N? 24; si-cretaría 
W 47, cita y emplaza ; por treinta días a 
terecieros y acreedores de don LSOPOL- 
JX> GUILLERMO JUÁREZ. — Publíquü- 
m por tres clisw. 

Buenos Aires, abril 15.de 1874. — María 
Ssctbel Millán, secretaría. 

$ 45.— e.23¡4 N» 70.99-5 v.26j4¡74 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 27 secretaría N? 54, 
cita y emplaza- por 30 días a. herederos y 
acreedores de AGUSTÍN EMILIO PISA- 
NI. — Publíquese por 3 días. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1974. — 
A J. La Rosa, secretario, 

$ 45.— e.2314 N? 70.825 v.2-5 4|74 



N<? 28 



Juzgado Civil N 1 ? 30, Secretaría Ñ? 59. 
cita y emplaza por treinta dias a here- 
deros y acreedores de CONCEPCIÓN 
CARBALLO de GOMOLLON. — Publí- 
quese por tres días. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Fernando Vocos, secretario. 

$ 45.-; -e.- 23|4 N? 70.931 v. 25¡4;74 

El Juzgado Nacional Civil N? 30,. Se- 
cretaría N? 59, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y. acreedores de-'.-TG- 
LIO RASCHELLI DE PERRARIS y NE- 
LIDA HILDA GIANEI.LA de RASCHE- 
LLI DE PERRARIS.,-- Publíquese por 
tres dias. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — 
Fernando Vocos. secretario.- 

.$ 56,25 e. 23:4 m 70.981 v. 2514-74 



de acreedores, inttmáaKiose a euamo* 
tengan bienes o documentos de ia falli- 
da a ponerlos a disposición del Juzga- 
do, prohibiéndose hacerle pagos o en- 
tregas de bienes so pena de no quedar 
exhonerados. 

Buenos Aires, 17 de abril & 1 1 9T-! . — 
Ana R. Cusnir, secretaria. 

$ 187,50 e. 2314 N? 70.813 v. 29 4 74 



N^ 11 



El Jiiüg-ado en 10 Civil N» 30, Secretaría 
N» 59, cita y emplaza ■ 'por treinta días 
a herederos y acreedores de SALVO- 
CHEA, DOMINGO. Publíquese por tres 
días en el Boletín Oficial. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974,; — 
Fernando Vocos, secretario. 

$ 45.— e. 23Í4 N? 7O:8O0 v. 2514J54 

JUZGADOS NACK>NALÉS~~~ 
EN LO CÍ)MERCIAL 



Juzgado Nacional de Comercio N^ 11, 
Secretaría N? 21, comunica por tres -.fas 
la quiebra de "COZZI, DOMINGO", tre- 
cha provisoria -de - cesación de pagos: 14 
de junio de 1361. .Síndico: Osear Alberto 
Bozzo, domiciliado en Avenida Sanca fe 
1270, piso 75?, oficina "K", a quien ;os 
acreedores ¡deberán presentar los títulos 
justificativos de sus créditos dentro -ve 
¡ los treint-a días. Señálase el ■ día 28 de 
¡junio de. 15)7.4, a ¡as 9.30 horas, para que 
¡tenga lugar la junta de verificación y 
'graduación- dé créditos, la que se celebra- 
i rá" en ia Sala de Audiencias del Juzgado, 
i con los acreedores presentes. Intimase a 
j cuantos tengan ■ bienes o documentos del 
¡fallido para- que los pongan a disposición 
del Síndico, bajo las penas y responsa- 
bilidades que correspondan. Prohíbese 
¡hacerle pagos o entrega de efectos, -bajo 
I pena de no quedar exonerados. 
I Buenos Aires, abril 16 ele 1974. — 
Alfonso Movano Crespo, secretario: 

$ 157,50 e.23¡4 H? 71.122 v 25:4174 



N" 3 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Comercial N? 3, Secretaría nú- 
mero 6, cita por el término de cinco días 
a ÓSCAR ROSSET, en los autos cara- 
tulados: "Baneo de la Provincia de Bue- 
nos Aires, contra Majtey, Isidoro y otros, 
sobre ejecutivo de pesos", para que com- 
parezca a reconocer ]as firmas que se le 
atribuyen, bajo apercibimiento de dár- 
selas por reconocidas en su rebeldía y 
dar intervención al Defensor Oficial. ~ 
Pubüquese por dos días. 

Buenos Aires, 3 de. abril ele 1974.; — : 
Jorge Del Valle Puppo, ¡secretario. 

$ 60.— e. 23|4 N? 70.855 v. 24|4i74 

Juzgado Comercial N? 3, ■ Secretaria- 
N' 5, comunica por un día en ios autos. 
'Altovac, S.A.C.I.F. «¡quiebra s|incidente 
de calificación cíe conducta' 1 . ■ que se ha 
resuelto citar a los señores DIÑO ROSSI, 
OSVALDO MARZO HERETi.CHE. RI- 
CARDO CELIO CASTAGNOIA, ALI- 
CIA VIRGINIA RUBENP. MARÍA AN- 
GÉLICA LÓPEZ de KREPPER y RI- 
CARDO MIGUEL CASTAGNOLA, a 
fin de que tomen la .correspondiente in- 
tervención en autos dentro de los cinco 
días, bajo apereib ! miento de. designarse 
Defensor, de Ausentes. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1974 «~ 
Torge J. Fargas, secretario 

e.23!4 Ñ> 426 v.23-4;74 



Juzgado de : Comercio W' 11. ¿ecretaiía 
N? 21, comunica por un día en -os autos: 
"COLAUTTI,. HUGO A. y KLEI-N'ER. 
MANUEL sjqüiebra", en los que el sin- 
dico, contador Moisés Studmta, solicitó 
de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 233' de la Ley 19 551, la clausura 
de los procedimientos por fa ta de artvo, 
dándose vista a los fallidos de dicho pe- 
dido. 

Buenos Aires, 29 de marzo cíe 1K74. — . 
Alfonso Moyano Crespo, secretario 

e.23;4 N? 427 V.23I4Í74 



N^ L2 



Juzgado Nacional de Comercio N'-' 12, 
Secretaria Ní. 23, cita y emplaza por cin- 
co días a la demandada HEXÁGONO, 
S.R.L., para que comparezca a estar a 
derecho en los autos Suárez, Enrique Luis 
e/Hexágono, R.R.L. Ejecutivo bajo aper- 
cibimiento de designársele Defensor de 
oficio. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Fernando M. Bosch Seeber, secretario. 

.."$;. 45 e.23 4 N? 70.807 v. 24 474 



N? 14 



W;m 



¿Rucado, m ió.. Civil. ;.^t 3o,. secretaría 
SP 40, sita y empláaa'.ííbi' treinta días a 
í»eipéte'0« y áéreé'tífires <3¿ don' FABIÁN 
ARMANDO BONORÍNÓ. — Publíquese 
pm feíes álm. " : 

Buenos Aires, tóarzo 15 de 197^ — : Fc- 
*w liesndro Guida, 1 ' secretarlo. 

t 4d.¿~ ¿.2314 N 70.5S4 V.35|4¡74 



anegado Nacional-*® lo Civil N^ '¿6, «é- 1 
«wet-srfe N? 49. cite, y émpíaaá por treinta 
«tas- «, herederos y acreedores de MARÍA 
ALICIA IAMPREAVE, — Publíqtie'se por 
tees días. 

Buenos Aires, abril 4 te 1974, ^~ Pedro 
Ij«RndK! Guida, secret^íio. 

$ 45.— e.%d\i W 70:863 ?.8í>í4]7tf 



JiiEgado Civil. N» 28, Secretaria N'-> 55, 
eit-a -y emplaza por- treinta días a here- 
deros, y 1 acreedores de FRANCISCO SOA- 
NE. — Pubüquese por tres días. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1974. — 
Joaquín A. Erasqüet, secretario. 

. .'$,.45.— .e, 23|4 N? 71.104 v. 3¿¡4;74. 

El Juzgado Nacional en lo Civil K? 28, 
Secretaria N? 5ti, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores do 
EMMA ROGELIA MERCAU SORIA vda. 
de: CAR-DAMA. — Publíquese por tres 
días. 

- ; Buenos; Aires, 16- de abril de 1974. — 
Joaquín A. Prasquet, secretario. 

$ 4ó. '— e. 23¡4 N? 70,817 .y. 35¡4;74 

i Juzgado Nacional' en 'lo Civil. N* 28, Se- 
cretaría Ni" 55, Cita y emplaza; por trém- 
t-4- días a herederos y acreedores de do- 
ña PIERRETTE ALICIA CIANCIARU- 
LLO de -BERTINI O FIÉRRETE CIAN- 
CIARULO de BERTINI O FIÉRRETE 
CIANCIARULLO:de BERTINI; _ Publí- 
quese por tres días. 

, Buenos Aires, 26 de marzo Se 1974. — - 
Joaq'wíii A. Erásquet, secretario. 

;'$ 56,25 ó. 23¡4 .N? 70.865,?. 25:4:74 



N* 6 



Juzgado Comercial N'.» 6, Secretaria 
N'-' 12, cita por cinco días, a JORGE I. 
IGLESIAS, a estar á' derecho en los au- 
tos caratulados: "Banco de ¡a Pcia. de 
Buenos Aires, contra Amelio Chivilo y 
otros, sobre ejecutivo de $ 7.000,—". Ex- 
pediente N? B 2.247, bajo apercibimien- 
to de dar intervención a] Defensor Ofi- 
cial. — Publíquese por un día. . . 

Buenos Aires. 20 de marzo de 1974. — 
Felipe M diariero, secretario. 

$ 30. — e, 2314. N? 70;861 y. 23;4;74 



N? 7 



- : ■":,;;:.„ ' -■;- ... ■ : .'. ;.n?.. 29 , — 

Juagado Nacional en io Civil N? 2S, 
Seéretária "Ñ* 58. cita y emplaza por 
toéinta dias a herederos y acreedores de 
JOSÉ KRAMARZ. -— Publíquese por tees 
días. 
'Buenos Aires, 3 de abril de 19-74. — 
Jofge Ñoro Villag:ra, secretario. 

$ 4S.— e. 23¡4 N?. 70.882 y. 25|4'74 



N^'SO 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 30, "Se- 
cretaría N* 60, cita y emplaza por trein- 
ta días a Herederos- y acreedores de B&- 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Comercial N? 7, Secretaría nú- 
mero 14, cita por cinco días a MARÍA 
ALCIRA de -BORBON y PARMA de 
DÍAZ, LEOPOLDO HORACIO DIA7,. 
JULIO CESAR DIÁZ y MONICA MA- 
RÍA DE TORRES de DÍAZ, para com- 
parecer en los autos: "Banco de la Pro- 
vincia de Buenos Aires ejDiaz, Leopol- 
do Horade" y Otros sobre cobro ejetu- 
tivo de pesos".. Expedienfé N° 28:843- ba- 
jo apercibimiento dé 1 .' desiéñárseíe De- 
fensor Oficial.'"'— Pübiiquese dos días. 
. Buenas Aires," 12 de rnarzo de 1974. — 
Ana R. Cusnír. secretaria, - 

'$ 75.— e. 23!4 N? 70.854 v. 24!4!74 



Juzgado Nacional de Comercio N 1 1.4 
de la Capital Federal, Secretaria N 1 28, 
hace saber que se ha decretado ia quie- 
bra de FUNDICIONES HUMA3TA. 3.R.L., 
fijándose plazo hasta el 29 (h: abril de 
1.974 para que los acreedores soliciten ve- 
rificación ante ei Sindico, contador César 
Alberto Nusenovich, con domicilio en ru- 
cumán 435, 9?. piso, de esta Ciudad, de 
martes a, viernes, de- 15 a 18 hoias. fiján- 
dose audiencia para junta de acreedores, 
en caso de corresponder, su celebración, 
para el día 4 de julio de 1974, a las 9 ho- 
ras, ¡a que -se reañzará- con los que con- 
curran. Se prohibe, asimismo, ios papo» 
y entregas de bienes a la fallida, so pena 
de considerarlos ineficaces, e intimar a 
quienes tengan- bienes y doem.-.ento:- de 
la fallida para que los pongan a -dispo- 
sición del Síndico en cinco días. Los acree- 
dores deberán concurrir con ant< laeión de 
dos horas a la fijada para 'I* Junta. — 
Publíquese por cinco días, sin . argo.< ar- 
ticulo 97, Ley 19 551). 

Buenos Aires, 27. de-marsio d<- 1974. — 
María L, Gómez Alonso de Díaz Cordero, 
secretaria.' 

e.2SÍ4 N° 42S v.2D:4,74 



m 20 



.Juzgado en k) Comercial ,N? 7, Seere-, 
tafia Ñ* 14, comunica, por cinco díaís la 
quiebra de R. LANGELOTTI, S R. L., 
fecha provisoria de cesaeión de 'pagos,, ai. 
3 de agesto de 1970, es Síndico el señor 
Osvaldo Aunar Franco, con domicilio en 
Lavalle 1438, 3?. oficina 16, a quien los 
acreedores deberán presentar sws títulos 
justificativos 1 dentro de ios 20 días. — 
Señálase e! día 29 de mayo de Í974, a las 
16 horas, para eftie se realice la junta 



Juzgado en Jo Comercial N? 20, Secre- 
taría N? 40,- comunica por cinco días ia 
quiebra de BONGIORNO, JOSÉ JUAN: 
sindico, Julio Osear 1 Bogo, con- domicilio 
en Sánchez de Bustamante 1835. piso V>. 
"H' ; , a quien 1 los aci-eedoies deoerátr pre- 
I sentar -sus títulos justificativos hasta ti 
¡día 7 de jumo de 1#74, En caso de pre- 
sentar concordato resolutorio ia Junta m 
celebrará en la Sala de Audiencias del 
Juzgado el día 29 de agosto :ie 1974. * 
las 9 horas. Se intima al fallido y a cuan- 
tos tengan bienes y documentos del mismo 
á ponerlos a disposición! del. Sindico, pro- 
hibiéndose hacerse pagos o entregas ae 
bienes, so pena, .de -cousidorarios ineficaces. 
intímase al fallido 'para que dentro de 4* 
horas constituya domicilio dentro cío! ra- 
dió del Juzgado,, bajo apereibi/nfeñte «« 
tenérselo por constituido en los estrados 
del Juzgado. Intímasele también parí/ que 
cumpla con io dispuesto por el artículo 3-3 
de la Jjey 1.9.531. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1974. — 
Gustavo A. Naveiía, secretario 

1 ' 1 o¡4 N° 423 í-.2»;4 74 
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JUZGADOS NM30N-AJPSSS' - 
ESPECIAL EN LO CIVIL . 
T COMERCIAL 

«__ : ; . — j : n« 1 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
Especial en lo Civil y. Comercial N? 1, «í- 
ía y emplaza a herederos y.- acreedores de 
ANTONIO JUANATEY, por. treinta días. 
— Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Hernán. Garay, secretario. 

$ 45 e.23|4N? 70.826; v. 25:4:7.4 



: , m 13 — - 

Juzgado Nacional de Primera Instancia 
Esuecial en lo C ¡vil y; Comercial N^ 13, 
cita por diez días a don ÓSCAR ERNES- 
TO SOLANO para comparecer en juicio: 
"Levy Ricardo León c/'Solano. Óscar Er- 
nesto, ejecutivo" tercería entablada por 
María Argentina Gonzálee de Solano, 
bajo apercibimiento de dar' •'intervención 
al. Defensor Oficial. — Publíquese por dos 
días. . . .'•'"" . 

Buenos Aires, 10 de abril : dé 1974, — 
"$ 52,50 e.2314 N? 70.373 V.24;4>74 



;'N« 25 



LA PLATA' 



Pbí' disposición del señar Jue? Federa! 
de esta sección, doctor Uené S. Orsi. se 
eítá" por medio . de» - presente, ' ifue se pu- 
bucara por el término de un día en elBo- 
tetín Oficial de la Nación y erre; diario 
y La- Voz de PüéBlú' , para qué MIGUELES, 
OREANDO ÍI„ Comparezca en e) término 
áe cinco días a tomar la intervención que 
le corresponda en este juicio -que le tea- pro- 
movido el Pisco- Nacional-, sobre ejecutivo, 
bajo apercibimiento de nombrársele como 
representante al señor Deténsor Oficia; dei 
Juzgado. Los autos tramtan por ante la 
secretaria del infrascripto. - - 

* Secretoria;, 18 " de marzo de 1974. — - 
Pedro Do lieye. secretarlo. 

'>;■'". - ' -"<"-'- e.23'4 N? 434 v.23j4;74 



BAHÍA blanca 



El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia Especial en lo Civil, y, Comercial 
Ñ" 25. cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de ANGELA' DE 
MARL" de MIRAGLIA y de CARMEN 
MARÍA MIRAGLIA de -BERTINO. — 
Publíquese por tres" días.' "•"■'" 

Buenos: Aires, abril 18 dé 1974. — 
Horacio L. Puebla, prosecretario. 

$ 56.25 e.23 4 N? 70:SS3 V. 25:4:74 



N"? 45 



Juzgado Nacional Especial en lo Civil 
y Comercial N?- 45, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MARÍA ELENA PELAZZO de GITJSSANI. 
— Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, abril 10 de 1974. ~ 
Miguel R. Ctüiraldes, secretario. 

$ 45 -0.2314 N* 70.794 v.2o¡4|74 



¡UZEADOS \ VCIONALES 
Í)FJ TRABAJO 

: m 15 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
del Trabajo N?. 15 en los auto» caratula- 
dos: "Luzzi, Cose y otros ..CiLa Sen- 
sación, S. A., y otro sjdespKto". c'ta a 
estar a" derecho en las pre,:,ehies actua- 
ciones a la codemandada LA SENSA- 
CIÓN, S. A., dentro del quinte día de ;a 
publicación, que se efectúa por el término 
de un día, bajo apercibimiento de le dis - -= 
puesto en el artículo 52 de ¡a- Ley 18.34o. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1974. — : 
Ricardo O. González, secretario- 

' . "e.23!4 N'- 430 v.23|4}?4 



For disposición del señor Juez Federal 
de- Primera-Instancia., de la Ciudad de 
Bahía Blanca, doctor Carlos Romero dei. 
Prado,, se cita, : dama , y -.emplaza , por ei 
término de cinco días, ¿"contar desde ía 
primera publicación derpresen te, a RENE 
NICOLÁS; PATJRE, para -que dentro de 
dicho término comparezca: ante ests Tri- 
bunal eh ,1a causa que se le sigue, por el 
delito , de defraudación, bajo apercibi- 
miento de 'declarárselo rebelde en caso, de 
no hacerlo de acuerdo con. las disposicio- 
nes de ¡a: ley., ... 

Bahía Blanca, 2 de abril' de 1974. — 

Hugo M. Sierra, secretario. 

e.23;4 N? 485 y,29;4;74 



- síes 3 ei? mayo de- 1S74, -a- lt».. 14,30'. hs. 
i» íincá calle- Rivadavia 819 (antes 8.19| 
8f,5) ejEsiiierald'a^ySiüpacha, Cag. Fe- 
ik-ral, ■• edificada en terreno, rnids, 8|fc. 
12 m. 99 1 frente por- 28. -ni. 44 fondo, -f ' 
Jnscrip. Reg. Prop. Inm. T? 3277, E? 113, 
■N° -27.369 — Zona Norte, Partida- 221.016, 
Nom. Gat.: Circ. 14, Sea l.-Manz. 1 — 
Pare. 20a. N? de Matr, 14-1127. — Base: 
S 927.834;3S contado. — Sótano, planta 
baja y- primer . piso, . ocupados ^contra- 
to ■ vencidos; segundo y tercer piso, ocu- 
pados -s|contrato. — .Seña: 8 o|o. — Co- 
misión: 3 ojo. — Sellado , de ley, todo en 
efectivo. — ".- El- comprador,, deberá , cons- 
tituir domicilió en Cap. Pederá!. .—.-Vi- 
sitas lunes a' viernes hábiles: 10(12 . hs. 
—.Exp.: m 19,687. ....'., 

Buenos Aires, 18 de. abril de 1974. .?— 

Horacio Carlos Amisaño,;. secretario. - 

- $ 191.;.25 e.23|4 N?; 70.888 V.2Sj4|74 
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Juzgado Nacional ' de' Primera Instan- 
cia en lo- Comercial • N*. 3, : Secretaria nú - 
mero. 6', comunca por un; diá eti el "ini- 
cio "INDUSTRIAS QUÍMICA 'DEL ..PLA- 
TA S.A..I.C.I, C|DI PASCTJALE J0AN 
s:ejecutivo'- Expte; N?, 36.65071. que si 
martiliero Rodolfo. Ize, rematará el,, día 
24 de abril de 1974, a las 12 horas, en 
el local de la calle Humberto I N? 2042, 
donde se exhiben, los siguientes bienes: 
Una escalera marca " Eterna de -5 esca- 
lones.- Una escalera marca Eterna de <5 
escalones. Una escalera de 9 escalones 
marca Eíema. Dos escritorios metálicos 
de cuatro cajones, cada uno, de 80 e-m. 
por L20 mts. Sin baso. Al contado. Sin 
base. Al contado. Al mejor postor. 5? ña, 
30o:o. Comisión 10 ole. ¡ 

Buenos. Ares, 19 de abril de 1674." — 
Jorge Del Valle Puppo, -secretario. 

S 52,50 e. 23Í4 N» 71.354 V. 2-;í ; 4'74 
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Cítaselo al señor LUIS BELLACCT er 
«Altos: "Pécora, Carlos A. y otros oiBeilaeei, 
Luis y otros sj tercería de dominio;' que 
tramitan ante este Juzgado Nacional de 
Primera Instancia del Trabajo N? 30, a 
cargo del, doctor Jtfio César Simón, sito 
«n la calle Ccrrito 536, 4? piso, para que 
dentro del plazo de cinco días comparezca 
a estar a derecho, bajo apercibimiento: de 
designarle el defensor previsto en ei ar- 
tículo 15 de ia L.O. — Publíquese por un 
día, 

Buenos Aires. 5 de abril de 1974. — 
Miguel Ángel Spinelli secretario. 

■ e.23|4 N? 43iy.2S;4¡74 



, — — ; __ jN9f-37 

El Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia del Trabajo de la Capital Federal N? 37 
eita por diez días a don SERGIO TERRA- 
NÍ. para que comparezca a estar a derecho 
en los autos: "Orellano de. Domecq, Emi- 
lia 'Isabel y otros cjTerrani, Sergio sjdes- 
pido", bajó apereíbímíen+o de -aesignarlc 
Defensor de Ai. ¡fien tes en caso de incómpa- 
recencia. — -Publique.se por un día. , 
"Buenos Aires, 25 de .marzo ds 1974 — 
Manuel Sánchez, secretario, v ■- 

e.23J4 Ñe: ; 432'T,23;4i74 
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JUZGADOS NACIONALES, 
m -LO. CIVIL .- • -. :. 
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Juzgado CiviL N? 26, Secretarla N'í 51. 
hace saber por tres dias' en autos SET^IE 
'MARIÁ -TERESA y. otro contra PÉREZ 
de- MONTRINÍ, AMALIA. Cobro Hipóte-. 
cario. Expediente N-' 10.188, F? 300, .Año 
1H71, que-eí martiliero : Higiriio _A..„ Her- 
nando-, ' con, oficina en Layalle 1494, pi- 
so 5^, derecha, 1 el día Treinta de abrü 
de 1974, a las quince y treinta horas, en 
ia ■ Asociación de Martilieros calle T«I- 
cahuano 479, Capital Federal, venderá en 
publica subasta. ai mejor postor con base 
-de. venta; con pago al contado de: pe_- 
sos 7.195,44, el departamento en propie- 
dad horizontal- sito, eh calle Serbal 3802| 
3804 y 3806, piso 6 1 ?, unidad. 23 (dep: 1) 
de' superficie- propia de 46,69 metros con 
uso exclusivo d? una terraza de pro- 
piedad común, con porcentual del 5,17 
por .ciento; ocupado por la demandada 
c.uien por la cláusula quinta del contra- 
to hipotecario se obligó a desocupar la 
unidad en caso dé venta judicial. — 
Deudas: . Por expensas al 30'11|73, pe- 
pos í.638;92, más S 109,22 por seguro; Im- 
puestos Municipales por 1972 S 407,90 y 
Obras Sanitarias de la Nación por 1972, 
$ 452,62. — Las expensas mensuales es- 
tán fijadas" en- S 148,48. — El comprador 
deberá identificarse -y. constituir domi- 
cüio en la Capital Federal, debiendo pa- 
gar en el acto de la firma del boleto 
de compra "el -8 ojo del importe de la 
cíjmpra como-señu. el 1- o.-o por impuesto 
fiscal al boleto 'y el 3 o:o de comisión 
«el martiliero a su cargo, todo ello con 
dinero efectivo.- — Se visite la unidad 
Jos lunes, - miércoles y- viernes de 15 a 17 
litras. — Publíquese tres, días 
; Buenos .Aires,- abril 18 de 1974. -— Os- 
valdo Miras, secretario. 

$ 315- e.2314 -N? -70.803 V.2&4J74 
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Juagado de Comercio ■&, Secretaria 7-, 
comunica -por tres días, en autos v-S'.A. 
; IÍODJSGAS - -■- Y - - VIÑEDOS' • SANTIAGO 
: GRASPIGNA. LTDA. CÍNELLY ESTHEB 
Á. de MANCÜSO y otros sJEj^c. (Sxpie. 
N? 27-. 038), .'jue el martiliero aon Juan 
.- Caílo's Quiroga, rematará el 23 cte abril 
¡ 1974, -a las 16 hs.¡ en Humberto I 30*2, 
.-el- -inmueble situado en Ja Ciudad de La 
' Piala, calle í»!5 -N? 788, edilicano eh . t*n 
i lote de terreno de-8,6fi'm; de frente por 
.¡42,43- m, de fondo y una' supcriicc' dé 
] "(56,4;i ms sd corpus. Ocupado por cl'.se- 
| íipr .Juan G. Albariño, que - d'ce s¡;r in^ 
; quüino y que abona $ 150.-^- mev>.*w!í¡íi 
; de alquiler. Lote 33,- matiz. O, sícc ^27. 
; Concia de galería, dos" -babítacioaes-- ije 
! chapa y msdera. baño- -y- cocina de oía- 
j Ic-rial. y un galpr-ncito. Bnse $ 23.9.73,32, 
, al contado, seña 3o¡o, comfeión 3o:o, -ae- 
-: liado' 5'oioo. El compiatíor «c*c .'cons- 
; tiíuir domicilio en .Cap. l r ed, Visitsír de 
i 9 a. 12 hs. , . ; 

; Buenos Aires, abril 18 de 1S74. — 

' Ricardo Matías Richaras, secretario." 

; " lftS,75 •:<. 2314 N°> 71.434 v. 2S ! 474 
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• - SAN MARTIN .' : ;'; 



Juzgado - Pederai de- Primera Instancia 
• NY- 1 de San Martín,' Secretaria sn lo Cri- 
minal y -Correccional, cita, y emplaza : por 
cineo días a contal -desde !a -primera ' pu- 
blicación del presente, al prófugo "-OSE 
; PELUCA- -para- qae- comparezca -ae^tar -u i 
derecho en la causa ¡N? . ,.25:33.517^; que ag j 
■íc sigue. por malversacifti de- caudaies : pú- 
blicos,* bajo . apercibimiento de ' declasario 
. sebeldo. — -Publíquese .por einco días.- ¡j 
San Martín, 28 de margo -de 1974. ■ ^- 1 
Francisco J; Jauregu». • secretario- ¡ 

e.23|4 N? 433 y.29¡4;74- 
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JUDICIAL. -— Juzgado en m Civil N? 20 r ! 
Secretaría N» 39, comunica por tres días | 
en autos: "LODEiRO,'" JOSÉ- PEDRO y ■ 
otra ciRAPISARDA, JOSÉ y. otra sjEje- | 
cución' .Hipotecaria",- Exp.- 16.558-, que el ; 
martiliero Mariano M. Espina Rawson ' 
rematará- el martes 30 de -abril de 1974, : 
a las 18 horas, en Humberto T? N 1 ? 2042, I 
Cap., el inmueble, sito en Munro, Pdo. i 
de Vicente -López, calle "Vé'iez- Sársí'ieid 
4894, piso 2', unidad 4. Sup. cubierta: 
48,52 m2.: Semicubierta: 2,30 m2.; Des- 
cubierta: 27,04 m'2. - — Superficie total: 
77,86 m2. — - Porcentual: .1,399 o|o. — No 
hay constancia en autos de deuda por 
expensas comunes, haciéndose -cargo de 
la que Hubiere la parte -actor-a.- — En el 
expediente se ha ordenado' la desocu- 
pación- -del inmueble ■como • así taiii bien 
el . lanzamiento correspondiemte por dis- 
posición-de S: S.: del 13111J74. — -'Base':' 
.$ 1.7.842,50. ~ Seña:, ,8 «¡o.y.a, cuenta de 
preció. —.Comisión: 4 ólo: -^.Eri, efectivo. 
— ■ El; comprador deberá', abonar. '.también 1 
el 5 por;, mil para :;selládo fiscal, y consti- 
tuir domicilio en .la Capital. . ' _ .*;... 
. 'Buenos Aires,, abril Í8 de 1974. '~r Jtian 
L. 'Peña, secretario.,':' .''-,'. . ' 

-' --.'.■$" 1S7,50 : e.38¡4, W -lít.m ,V;2&;4;74 . 



- Juzgado Nacional- en lo ' Civil N5'"_ 38, 
Secretaría N ? 52, comunica por tres días', 
en el . juicio "CONSORCIO -DE PRO- 
PIETARIOS FINCA SARMIENTO nú- 
mero 168619» c|VOLIJ HUGO sjejecuti- 
Vo su reconstrucción", que él martilie- 
ro" Roque A, Boverini, con domicilio en 
la calle Uruguay N? 618, piso 4?," "G", 
rematará el departamento ubicado en ia 
calle Sarmiento - N? 158*^60, Capital, de- 
signado como Unidad -N* 41 del" piso 4*? 
"H", con un porcentual de 1,27 O'O. Se 
adeuda por expensas comunes? M.747,20_; 
según títulos - la superficie culjierta es 
de 49 m.c. 'Consta de hall de entrada, 
IH'ihg, ' 2 dormitorios y baño. El depar- 
tamento se -encuentra ocupado poi* el de- 
mandado. Base $ 12.380.—, al contado'. 
Seña 8-oio, comisión 3 o;o. Remataré el 
día lunes 29 de abril, a las 14 iss., ea 
la Corporación de Rematadores, calle 
Perú NC 27, Cap. -Ped. -Visítese de 11 
a 13 hs. El comprador deberá corwtituir 
domicilio dentro del radio de la Capital 
Federal. 
Buenos Aires, ,8. de. abril . de ' 1974 4 •— 

Guillermo C; Mercado, secretario. 

$ 180.— e. 2314 N? 70.852 v.'.35!4|74 



(UZ(,AIX : »S NACIONALES 
EN LO COMEííClAi 
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Ei 'Juzgado- Nacional de Cc-mercio' dé- 
la ' Capital Federal N? 6, -.Secretaría ■ if* 
.12: Comunica por 3 días ea les *útiü* 
caratulados bajo el N? H¡S5-i¡StS3 ,c;iie, tí 
.Ma.ri'.rjlcro Sr. Horacio R.'.Quircga renia- 
Uu'á.nl d¡a i-W del mes cíe abril de 15-74 
a las 17 iioras, en la calle Humberto F 
N 1 ? ; 1725 de esta .-Capital, dos unidades 
ttm.ciona-ies -existentes en,, el ' edii"ici# : 
■ubicado en la- calle -Lteandro .de la Torre 
m 182 de. .Vicente López, Pcia. de J3ju«» ' 
-nos Aires determinadas éon ios mimaros 
Sy "11 encontmdose en -el 2? piso y-5'y 
Ja primera. es. ih tema y lá. segunda! a IA 
calle. La unidad 6 tiene una superfici* 
proiiJa de 53.15' mts. 'y lá N* 11 pose» 
23.75 -nita; cubiertos., más -un patio que 
tiene 6,86 mts. propios totalizando 30.91 
mts, .propios. — Datos catastrales; Lote 

34- B manzana '85-il); Circunscripción 

m, Sec. - D, sub-parcelas 02-02 y 05-01."; 
.--- Ei Juzga-do ha resuelto -que el rematé ' 
de ia Unidad N-? 11 sea suspendido , ea 
ei caso- de- que -con- el Importe que. st 
obtenga de la venta de la unidad N? 6 -cu- 
bra integramente,. la cantidad 'reclairifida 
en autos, caso contrario se rematarán ia« 
dos unidades — La unidad 6 adeuda por 
expensas comunes hasta el año 1973- i» 
suma de $ 4.441 y la unidad 11 la suma 
de S ' 2.093 hasta ei -mismo año. —-: ¡31 
comprador deberá fijar domicilio en i* 
Cap. Federa!. — Base de la unidad' <?•;' 
S 29.900. — Unidad N<? 11 $ 14.906.-..—-... 
Al contado y ai mejor postor. — Co : i«á- 
sióii eí 3oío. — "Se visitan diariamente 
de 10 a 17 horas. — Inf. T. E. 48-1914. 

Buenos Aires, abril 18 de 197.4. ,--. Fe- 
lipe - M. Cuartero, secretario. 

$ 235.-- e..23|4' W 7.1.083 v.'áf>!+: ; 74 '■' 
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- Juagado -en do, Civil - K'?; 22,- . Secretaría,; 
•N" 48, eomwnica p'or->ti-«s -días, 'en- 'autos '. 
"iPBELOOKER- "de '- ST-EV-EPÍIN, LINA y..; 
otros ciiÑ-MOBIÍíIABIA .--Y " FINANCIE-,; 
EA KIÓPL ÁTENSE "».,. A,- slEjéc.LHip.'.', ■ 
qtie- el -martiliero- ''ISigo. Fevhándeá -Büraa- ]. 
et, rematara en Ja Corporación , de Rema- ; 
tadores,- Perú 27, Cap. -Federal',- ei-'.tier- ' 



Juzgado Nacional . dé' Primera Instan- 
cia en lo Comercial Ns 2, a cargo deí 
Dr. C. A. Ariosa,-, Secretaria N* 3, co- 
munica por ti'és días, en autos "J. VAZ--!- 
QUEZ IGL5SIAS S.A. e¡DRAGICE- 
VICH: "AÑTtíN'IO" FÉLIX' s¡ preparación 
vía. -.ejecutiva", que el martiliero Eduar- 
do -Rolando Casares, rematará el día 11 
de mayo de 1974, á las 9 horas, "en" él tar 
car "de -- la calle Hipólito Yrigoyen númer 
io 02655; Capital T Féderál, donde -se -.exhi- 
be - de lmi es a .viernes de 14,30 a.l.B-ho- 
ías, el siguiente bien; en :eL estado %ue 
sé; encuentra: -> Un automóvil marca" To- 
tiao 380. -modelo- PF 622-68, coupé -2 puer- 
tas,.-, año 'iMB, motor 230-Tomado núme- 
ro.7042-382., serie 678064, • chasis JT« 08198, 
patente C-133232. -Base:..'..$- 7.750,14, al 
contado, en efectivo. -Seña: 30 ojo.. Co- 
misión- 10 oin. , La. entrega del bien sé 
hará- efectiva previo el pago. total del 
precio dé comnra.' ; ' .. .. "- 

- Buenos- Aires. 16 de. abril de 1974. — 
Juan. Garlos .;.Mata, secretario. . , - 

- . $ 168,75 'e. 23j4 'N?. 71.039 v. 2g¡4.|74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial. N* 7, Secretaria N? li, 
comunica por tres días, en ei juleio; 
"STORER S. A. ciCAJÍTERAS, SAN. II- 
KO'S; A;" siEicciici&í, ■Preñdaiía'.'; ',<Éx~ 
pt«: N? ' 33.167) que ©i aiarkillero 'Miguél- 
Angel Col!, reñmtarS el M-.ák Abril: r tte. : 
1974," a las 10 horas, en éi local. de : . i*. 
calle Osvaldo Crua SÍM, dcside.se exhiB^. 
el siguiente &ien: "Ün ''mdtó&ompreso^.. 
marca Holsnaií,- modelo , Rotair 800, «ft- 
merd A-27203 'de' 17m8, éón íiíotc-r -diés&l 
marca Dormán N» 72218 mlc. 1118|r#. 
Modelo", de l»0 C.V. de fuerza", en * 
'estado .en que .«encuentra. — Bas* 
'$&. 36-994.26. ■— Seña 3© o¡o, . entrega as- 
mediata previo pago total - "del- precio. — 
Comisión i'O'ojó. , " ''. ,/ 

^Buenos Aires,. Atall. 18 & .IW4-. — Mar» 

eos -T.'. Muñiz. ^écréterío. 

$ 123,75 e.23i4 ií» 71.064 v.3&:4f74 
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' Juzgado en lo Comercial N"? 10, Secre- 

''♦aria N? 19, comunica por dos días, en 

autos "BRANIFF AIRWAIS INC. ciDA- 

NEON, LUIS y otro s¡ej." Expte: 33366; 

fe el martiliero Sr. Rafael Ricardo 
óhenber'g Victorica, rematará el día 22 
abril de 1974, a las 16 horas, en el 
local de la calle Humberto 1° 1725 de la 
Capital y donde se exhibe de lunes a 
Viernes -de 9 a 12 y 14 a 18 horas; un 
automotor auto Unión DKW, modelo 
J962, motor 8861 DO 2916-04, patente B 
Sfe{í.613. — Venta al contado en efectivo, 
sin base. — Seña 30o¡o, — Comisión 
10 ojo. — El comprador deberá constituir 
fiomicllio dentro del radio del Juzgado. 
'Buenos Aires, Abril 18 de 1974. — 
Raúl A. Vergara. secretario. 
■•■■•■■-■• $ 75.-i' e.23|4 N? 71.212 V.24J4J74 



:¿__ ; / ,, '■;' . f*f9 U ___ 

juzgado Nacional de Comercio N? 14, 
Secretaria N 9 '27, comunica por dos días. 
.,«1, autos "ALASIA JORGE e|FORLEN-; 
'm.'" ROBERTO Sjejec." Exp. N? 36.180, 
Que el martiliero Irma I. M. Páez, rema- 
llará el 6. de abril de 1974 a las IS bs, 
en. --Sarandí 844, donde se exhiben diaria- 
mente de IS- a 18 hs. (de lunes a vier-, 
nes). — Sin base y «1 contado:. Estan- 
terías de madera, espejos, juego de co- 
medor, sillas, sillones (en -regular es- . 
'lado de conservación), -aspiradora, lava- 
fxopas, heladera (Eslabón de Lujo), una 
:sa&qiiina ; de coser eléctrica Necci, un te- 
levisor chato marca Pituco Ford, gabi- 
nete plástico; un televisor marca Rock 
. 'I¿ord .gabinete, madera extr achato, lá-m- 
" ¡paras y demás" bienes inventariados en 
gatos, -— . El comprador deberá eonstituir 
Óomícilio en Capital Federal. 

Buenos Aires, 1€ de abril de 1974. — 
. Stodolío Finocehio, secretario. 

$ 97,50 e.23|4 N* 71.055 v.24¡4|74 
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Juzgado: Nacional de Comercio N? 15, 
Secretaría N? 30, comunica por dos días 

•:#& autos ...'fVIT ALE JULIO E.. cjBEVI- 
StACQUA ANTONIO P. y otro s|Ejecuti- 

•*Wr Exp, 184.850, que el martiliero Car- 
te. M. Páez rematará ea Sarandí 844, el 
¡É de abril de 1974, a las 17,30 hs.: Se- 
lénta pantalones para dama, varios ta- 
'Ifcé'y col6j*es de telas de verano; veinte 

;, Étenisás para dama de tela rayón, dis- 

•"ffiltos' colores y veinte pantalones para 
partía tela vaquero, distintos talles. Todo 

■ (Suevo para la "venta. Sin base y al me- 
¡pr postor» Exhibición en el lugar de la 

''Ifebasta del Iones 22 a viernes 26 de abril 
fe 14 a 18 hs. Seña 30 o\o, comisión 10 o|o. 
m comprador deberá constituir dorfttci- 

; ».esi Capital Federal. 

-.--'. -Bwenos Aires, 18 de abril de 1974. — 
tor María Kiernan, secretario. 

$ 90.-- e.23|4 N« 71.056 T.24|4¡74 



Juzgado Nacional, de Primra Instan- 
cia en lo Comercial N? 21, Secretaria N? 
41, comunica por dos días en los autos: 
"DE URRUTIA, JUST^ LUIS c TRICA- 
RICO S.R.L., (Expte. 130)", que el mar- 
tiliero Hernán Gabriel Gálvez rematará 
el día 30 de abril de 1974, a las 16 ho- 
ras, en Humberto T? 1725, Capital, donde 
se encuentra y exhibe de 10 a 18 horas, 
días hábiles: Un compresor marca "Mon- 
treal", con motor 71|2 HP. Sin base. Al 
Contado. Seña 30o;o. Comisión 17o!o. 

Buenos Aires, abril de 1974. — Enrique 
Manuel Bütty, secretario. 

$.60.— e.23¡4.N?' 70.827 v.24'4|84 
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W 20 



'" Juagado Nacional de Primera Instan- 

§Sa en lo Comercial N? 20, Secretaría N? 

■wi' cemuriica por dos días en los autos 

-'««-DE-LU COOP. DE CRÉDITO LTDA. 

f SÁNCHEZ ■ JORGE E, y otros sjejecu- 
fó"; Expte. N? 883¡73, que el martiliero 
áulio César Castro rematará el día 27 
le abril de 1974, a las 11 horas, en Sar- 
niento 1758, 2? piso. Cap., donde se ex- 
Mfeen de lunes a viernes de 9 a 18 ho- 
jas'.: los siguientes bienes: Un televisor 
marca Philips, sin número visible; una 
,éstafa a gas. de garrafa marca Sansur; 
: «a heladera eléctrica, tipo familiar, 
• Marca Fhilco, Sin número visible; un 
juego de metal, al parece; plata N?' 2626, 
eompuesto' de tetera, cafetera, lechera y 
azucarera, con su bandeja, y una bande- 
m al parecer de plata. Sin base. Al con- 
feü>. Comisión 10o]o, todo en efectivo. 

Báftáos Aires, 10 de abril de 1974. — 
®*Mstevo A. Naveira, secretario. 
'i;:':' J\60— e,23¡4 N<? 71.059 v.24¡4|74 



' ' ' Juagado Comercial W 20, Secretaria Nv 
40, comunica por dos días en el juicio: 
''S'IÁÑEI&O Y SANGUINETTI, MAR- 
MOLES S.A.I.C. OfCfANA PEDRO sj 
'Kjt'n.",' (Exp. K* 43817»> s que el martilie- 
ro Edelmiro S. Danés!, rematará el día 
Jü de abril ele Wli, a tas M te, ai la 
4í01e Humbolfl W .485,. Capital, donde se 

. «xMben todoa los día» de 10 a 12 te.: 
Va motor m|AECN-SM7497 de 12,2 HP., 
en ouea estado; un guinche manual pa- 
re 12 mil fass., Schucmadr, con su cade- 
na, en blesfcado; un motor eléct. de 29 
ar>'0. de 220 a 380 volts, Cari-Plome Bot 
Aea Terlin. Sin base, al mejor postor y 
ai contado,! Seña 30 ojo. Comisión 10o¡o 
en efectJW Se entregan los bienes en el 
es-?.do que se encuentran y previo pago 
total (Arfe. ®S5 C. P.). Comprador cons- 
tituirá domicilio en la Capital. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1-S74. — 
©ustevo A. Naveira, secr^ario. 

% S2.50 8.2314 W 70.859 v,Wi4[74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
Especiaren 10 Civil y Comercial N? %■ co- 
munica por: tres días :en el. juicio: RE- 
CARE ENRIQUE ANTONIO c¡ALVARA- 
DO J. G. siejec, Expediente N? ^140.226,, 
que el martiliero- Antonio C. A. Mauro, 
rematará el 29 de abril de 1974, a,;, las 
1«: horas., ett Humberto Primo .2042, Cap., 
Un lote.de terreno designado con el nú- 
mero doce 'de la manzana 37, sito en el 
Partido de la Mantanza, en inmediacio- 
nes de la Estación Isidro Casanova, Ba- 
rrio San Alberto, Prov.- de Bs As., cer- 
ca de la colonia infantil MI Esperanza, 
con frente a la calle Sin Nombre (hoy 
Desaguadero), el lote se denuncia en la 
calle Desaguadero 5932, entre ¡as calles: 
Mi Esperanza y Berlín, Partido de la Ma- 
tanza, Isidro Casanova, Barrio San Al- 
berto, Prov, de Bs. As., mide 10 mts. de 
frente al N.O. por 29,23 mts de fondo 
o sea una superficie de 292,30 m2.. de- 
signado sJTítulo Manzana 37, Lote 12, 
Inscripta bajo el N"? 96, año 1967, Desig- 
nación s!C'atastró Circunsc. VII, Secc. E, 
Manz. 76. Pare. 26, Partido de la Matan- 
za, Zona San Alberto., -- Se adeuda por 
Impuesto inmobiliaria Básico, hasta el 
año 1972i la suma de.. pesos Ley 90,80. — 
El mismo, se, .encuentra ocupado y se re- 
mata en las condiciones de ocupación que 
se encuentra. — El comprador deberá fi- 
jar domicilio en la Capital Federal. — 
Base, pesos Ley $ 1.950. o sea pesos m$n. 
195.000. — Al contado. — Seña 8 olo. — 
Comisión 3 o|o. — Sellado de Boleto Cin- 
co por mil. — En efectivo. 

Buenos Aires, 10 de,. abril de 1974. — 
Juan R.. Luciana Verá, secretario. 

. $.281,25 e.23i4.N? 69.859 v.'29|'4|74 
Nota :.. Se publica . nuevamente en. razón 
— de haber aparecido con error de 

imprenta en el Boletín Oficial del 

18 al 22I4Í74.. . 
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Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia Especial en lo Civil y Comercial W 9, 
comunica por un día, en el juicio CASA 
REYES S.A.C.I. y M. c|PERESTlUK ER- 
NESTO sjejecutivo, Expediente N? 3718|73, 
que el martiliero Eduardo J: Porta, re- 
matará el 30 de abril de Í974, a las 17 
horas, en Acevedo 2415, el siguiente bien 
que allí se exhibe: balanza marca Brasilia 
de 2 kgs de capacidad: — Sin base. — 
Al contado. — Comisión 10o¡o. 

Buenos Aires 17 de abril de 1974. — 
Horacio Osear Sterin Carmona, secre- 
tario. 

$ 30 e.23|4 Ñ? 70.858 v.23|4|74 

Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia Especial en. lo Civil, y : Comercial N? 9, 
comunica por un día, en Jos autos NIRO, 
CARMINE y OTRO c|BEINISCH BILLY 
BÁINOPE s|ejecutiTO,- Expte.- N? 4287, que 
el martiliero Alfredo Ponzo, rematará el 
día 26 de abrir de 1OT4, a las 17, en. el 
local de Venezuela 1320, donde se ex- 
hiben: 1 : cuadro representando Payaso, 
firmado "Lavorano" y 1 Televisor "Emer- 
son", sía N? visible, gabinete plástico, im- 
portado, — Al contado. — Sin base y al 
mejor postor. — Comisión 10 ojo ea efec- 
tivo. : I 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Horacio Osear Sterta: Carmona, secreta- 
rio. 

$ 37,50 e,23|4 HM0.789 V.28|4|74 
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Juzgado Nacional Especial ea lo 0tarll 
y Comerelal W? 12, comunica por un día 
en autos: BERESS&N SATO. cjLAFARI- 
NA, NORBERTO A. s]ejecutivo¡ Espte. 
N« 164.M9), que el martiliero Alberto R. 
Altomare, rematará el día 29 de abril de 
1974, a laa 11,19 horas, en el local de la 
Asociación de Martilieros Públicos, sito en 
Talcahuano 479, Capital, los bienes que 
se exhiben en la calle Palpa 2958, Capi- 
tal y que son: 1 Colchón Suavestar de 
18 cais., modelo especial; 1 Colchón 
Suavestar usado Standard de 14 cms.; 1 
Colchón marca Productex, modelo Serení- 
aiaia de 18 cms.; l Colchón marca Pío- 



ductex de 14 cms. todos de una plaza. - 
Sin base, al mejor postor y al contado. 
— Comisión 10 o¡o en efectivo. — Entre- 
ga ■ conforme al art. 565 O P., debiendo 
ei comprador fijar domicilio en esta Ca- 
pital. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1974. — 
Jorge A. GiardulU, secretario.' 

$ 41,25 e.23]4 m 71.014 V.23;4|74 



N? 13 



Juzgado Nacional Especial sn lo Civil 
y Comercial N? 13, comunica por un día 
en autos: BIAGIONI OMAR A. c!DEI]NA 
E. s[ejecutivo, Expte. N? 122.258, : qfte el 
martiliero Alberto R. 'Alternare, rematará 
el día 29 de abril de 1974, a las 11 ho- 
ras, en el local de la Asociación de Mar- 
tilieras Públicos, sito eñ Talcahuano 479. 
Capital, el bien que se exhibe en la ca- 
lle Bernardo de Irigoyen 842¡88; Capital 
y que es: Un toldo metálico de aluminio 
de 3 metros por 3 metros. — Sin base y 
al mejor postor y áF contado. ' — Comi- 
sión I0o¡o, efectivo. — Entrega' Conforme 
el Art. 565 Cí" C : ., debiendo el comprador 
fijar domicilio en esta Capital. ' 
' Buenos Aires, 18 de 'abril' de 1974. — 
Sergio A. Villamáyor Alemán, secretarlo. 
. ' $ 37,50'e.23j4 m 7i,01$- "v.23|4'74 



N? 40 



N° 20 



Juzgado Nacional de Primera- Instancia 
Especial en lo Civil y Comercial N'-' ao 
comunica por un día en el juicio: "auiín- 
DAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. con- 
tra CARLOS A. RAMÓN síejecutivo" (Ex- 
pediente N? 163.217|73y, que el' martilie- 
ro Enrique J. Uboldi, rematará el viernes 
26 de abril de 1974, ; á' las 11 .Horas, en 
Talcahuano es, piso ' 1?, of. 5, capital, 
donde se exhibe en días hábiles de 10 a 
12 horas: Una máquina de escriba- mar- 
ca Remington, N? 006095389, íuncíonanuo, 
en buen estado de conservación. Sin ba- 
se y al contado. Comisión 10 o¡o. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1974. ■- 
A. J. Brugo, secretario. 

$ 33,75 e.23[4 Ñ? 70.802 v.33|4¡74 



N», 32 



Juzgado Nacional ..'Especial en lo civil 
y Comercial N? 32 comunica por un día 
en autos: "LAMIPOR. S.R.L. c¡LIEBER- 
MAN ERNüSTO slejeaútivo" (Expte. nu- 
mero 164.055), que el martillerp César 
Jorge Zaideíis, rematará el día 29. de abra 
de 1974, a las. 11.30 horas, en el Jocaí ae 
la Asociación de Martilieros Públicos, si- 
to en Talcahuano 479, .Capital; ios bienes 
se exhiben en Humberto Primo. JN 1 -' üimíí, 
Capital, y que son:. Un televisor marca 
RCA Víctor, controles al costado derecho, 
gabinete de madera, pantalla grande, sin 
número visible, con regulador de voltaje 
marca, "Italavia", sin número a la vista 
y m'esita rodante de madera. Un tocadis- 
cos marca '"Winco", de cuatro velocicíaaés. 
sin número visible, de mesa. Un Samo- 
var de bronce. Sin base, al contado y al 
mejor postor. Comisión 10 o¡o. efectivo. 
Entrega conforme el art. 585 C.P., debien- 
do el comprador, fijar domicilio en esca 
Capital. ■ ¡ ' : 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — 
Vicente Cursio, prosecretario. 

$ 45.— e.23j4 N? 71.016 V.23;4¡74 



WS7 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
Especial en lo Civil y Comercial Nv 37 
comunica por dos días en autos: "Cfi- 
RIANI CARLOS- c|VIDAL DOMÍNGUEZ 
JOAQUÍN ALFREDO y otros s[ejec", ex- 
pediente N? 81.418,. que el martiliero Car- 
los M. Páez, rematará el 26 de, abril de 
1674, a las 17.30 horas: Dos. balanzas de 
colgar de 25 kg.:;cada una, marca C.A., 
N? 10.215 y 8.089,. en Sarandí. 844, donde 
se exhiben diariamente : de 15 a 18 horas. 
Sin base. Al contado. 

Buenos Aires, !6 de abril de'it>74. — 
Héctor Eduardo : Kenny, secretario. 

$ 52 ; 50 e.23|4 N? 71.057- v.24;i|'/-l 



m 59 



Juzgado Nacional ^Especiar en lo Civil 
y Comercial N? 39 comunica por tres días 
en autos: "RUIZ> JORGE P. cILAREDO, 
HUGO E. siejec. prendaria", Expediente 
N? 155.546, que el maftiilero Carlos A. 
Agrrelo, rematará el día 9 de mayo 1974, 
a las 9.30 horas,. en el loeal Avda. Frail- 
éis*» Beiró N? 2733, donde se exhibe en 
horario de 9 a 17 horas: Un torno me- 
cánico conopolea de 3 mts. entre puntas, 
marca "Imc-r S.S.A.", N? 10.076, mod. S.A. 
10", ind. brasileña, con Caja Norton, lu- 
neta fija y móvil, plato liso, 4 mordazas 
y accesorios completos, con motor eléc- 
trico acoplado marca "Crompton Parísin- 
son", N? K.4.C., modelo Standard, tai», 
inglesa, de 3 CV., 1.430 rev. por mía, 
220|380 volts. Base $ 6.100. Seña 30 o¡o. 
Comisión 10 o|o. El comprador deberá 
constituir domicilio en Capital Federal. 

Buenos Aires, 1« de abril de 1974. — 
José Antonio Arancibia, secretario. 

$ m,W 0.23J4 N? 71,232 V.25¡4¡*Í4 



Juzgado Nacional Especial en lo Civil 
y Comercial N" 40 comunica por un cu a 
en el juicio: "CRÉDITO BARRIO BOt- 
DO S.A.F.C.I. cPRINGLES HUGO ES- 
TEBAN .y otro ¿(.ejecutivo". (Expíe, nu- 
mero 148.554, que el Banco de ia Ciudad 
de Buenos Aires, rematará en. la calle 
Esmeralda N" 660, 3? piso, Sala 4. el am 
25 de abril de 1974, a las 14 horas: una 
motocicleta usada, sin funcionar, marca 
"Zanella", patente chapa N? 1.744.404 
motor N? 542, de 125 ce, modele aproxi- 
mado 1965, que se exhibe en la calle Jeart 
Jaurés 545, de_12 a 16 horas. Sin Daáe. 
Al contado. Sena 30 o:o. Comisión 10 oío. 

Buenos^ Aires, 1? de abril de 19/4. — 
Gastón ;"J. M. Firpo, secretario. 

'•■ ' ;i $ 3750 e.23 ! 4 N° 71.051 v.23;4r(4: 

JUZGADOS NACIONALES 
DEL --TRABAJO 



N? 30 



..Juzgado. Nacional del Trabajo N° 3ü co- 
munica, por. un día en el juicio: "miíwk- 
SES DEMETRIO cjVILLONE HiClUB 
sjLey- 17.258 despido" (Expte. N^ iü.rS4¡ 
253(1972), que el martiliero Raúl R. Ave- 
llaneda, '-rematará el 24 de abril de j.y«t, 
a las 16 horas, en Venezuela Nv 3155, ca- 
pital Federal, ' donde se exhiben, los si- 
guientes bienes: Ciento catorce (114) pía- 
cas de yeso para cielo raso de 0,60 x u,w 
cms., eil el estado en que se encuentran. 
Sin base : y al mejor postor, Comisión 
10 ojo ai contado y en efectivo. Los bie- 
nes serán entregados si se' cumple con 
lo dispuesto en el. .art. 565 del Cód. Proo. 
Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Miguel Ángel 'Spinelli, secretario. 

$ 37,50 e.23|4 N? 71.063 v.23|4¡74 
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Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría 
N? 2¡ cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ENRIQUETA 
MILANO. Publíquese por tres días. — 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1973. 
— Delfina María Borda de Radaelli, se- 
cretaria;: 

••• $ 45 — e.l9]4-N'-< 70.233-v.23'4[-74 



Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría 
N? 1, -cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña JUA- 
NA DEFINA de CUGLIARI. — Publíque- 
se por tres días. 

Buenos Aires, abril 1? de 1974. — Ma- 
ría Teresa Berzosa, secretaría . 

$'45— e. 1914 N? 70.284 T. 23(4(74 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en- lo Civil M? 1, Secretaría N? 1, eifc» 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don JOSÉ ALVAREZ 
FERNANDEZ . — Publíquese por tres dias. 

Buenos Aires, abril IS de 1974. — Ma- 
ría Teresa Berzosa, secretaria. 

$ 56,25 e.l9¡4 N? 70.297 v.23¡4¡74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N"? 1, Secretaría N? 2, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de RODOLFO ANTONIO 
KROKER. — Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, abril 5 de 1974. — 

Delfina M. Borda de Radaelli, secretaría. 

$ 45 e.22|4 W 70.617 v.24|4-74 
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Juzgado Nacional en \o Civil N? 1, Se- 
cretaría W^ 2, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
CELIA AMANDA MASSA de MONTEI- 
RO. — Publíquese por Tes días. 
peifína M. Borda de Radaelli, secretaria. 

Buenos Aires, marzo ? de 1974. — 
$ 56,25 e.22 4 N? 70.531 v.24¡4¡'¡4 



Juzgado Civil N? 1, Secretaria N? 2. 
ota y emplaza por 30 días a hereden s 
y acreedores de Da. ENCARNACIÓN JU- 
LIA PORRA de SIMÓN. — Publiquese 
por tres dias. 

'Buenos Aires, 13 de marzo de 1974. — 
Delfina María Borda de Radaelli, secre- 
taria. 

$ 45.— e. 19)4 NC 70.110 v. 23|4|74 



N? 2 

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaria 
tJ? 3, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de PASCUAL 
IAMELE. — Publiquese por treinta dias. 

Buenos Aires. 12 de marzo de 1974. — 
Carlos R. Sanz, secretario. 

$ 45 e.22¡4 N? 76.684 V.244|74 



. El Juzgado en lo Civil N° 2, Secretaria 
N" 4, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de SEVERO PAS- 
CUAL DONADÍO. — Publíquese por tres 
días. 

Buenos Aires, 16 do abril de 1974. — 
César A. Pescio, secretario. 

$ 45 e.224 N? 70.530 V.24|4¡74 



Juzgado Nacional en lo Civil N* 2, 
Secretaria N? 3, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de doña 
CATALINA PANKIEWICZ de MICHA- 
LUK. — Publiquese por tres dias. 

Buenos Aires, abril 3 de 1974. — Car- 
los Raúi. Sanz, secretario. 

$ 45.— e. 1914 N? 70.415 v. 23(4(7* 



Juzgado Civil N<? 2, Sec.etaria N? 4, 
cita i emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de ANTONIO VÁZ- 
QUEZ. — Publiquese por .fres días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
César Antonio Pescio secretario. 

$ 45.— e. 1914 'N? 70.262 v. 23¡4|74 



Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaria 
N' 4, cita por cinco di«.s a PEDRO CO- 
RONEL y PAULINA BOGADO padres 
de Susana Beatriz Coronel, para coni • 
parecer en juicio de adopción seguido 
por Pascual Hipólito Mecca, Bajo apeí - 
cibimicnto de dar intervención al De- 
fensor Oficial. — Publiquese cinco días 

Buenos Aires, febrero 28 de 197.4. — 
César Antonio Pescio, secretario. 

$ 112,50 e. 19|4 N? 70.290 v. 25|4¡74 



W 3 



El Juzgado Nacional en lo Civil •N? 3, 
Secretaria N'> 6, cita y emplaza por trem • 
ta días a herederos y acreedores de CAR- 
LOS ALBERTO PARDO. — Publiquese 
por tres dias. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1974. — 
Osear Jorge Chiocca, secretario. 

$ 45.— e. 19|4 N? 70.444 V. 23¡4|74 



Juzgado Nacional en lt. Civil N? 3, Se- 
cretaría N? 5, cita y emplaza por treinta 
chas a herederas y Acreedores de don 
LEÓN TAJERIAN . — Publiquese por tres 
«lia.s. 

Buenos Aires, abril 5 de 1974. — Herí 
berto E. Ballerini secretario. 

$ 45.— e. 1914 N? 70.351 v. 23|4j74 



. Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria 
N? 5, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña MA- 
RÍA DE LOS REMEDIOS GARRIDO ce 
DOMÍNGUEZ. — Publiquese por tres 
dias. 

Buenos Aires, abril 8 de 197.4. — He- 
íiberto Enrique Ballernii, secretario. 

45.— e. lñ|4N? 70.298 v. 23|4|74 



Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria 
N? 6, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de don TEODO- 
RO GRADILONE. — Publíquese por tres 
dias. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1974. — 
Osear, Jorge Chiocca, secretario. 

$'45.— e. 19)4 N? 70.269 v. 23|4)74 



Juzgado Civil N? 3, Secretaria N? 6. 

i cita y emplaza por treinta días a here - 

deros y acreedores de don SALOMÓN 

SNIMAN. — Publíquese por tres días 

Buenos Aires, marzo 20 de 1974. — 

Osear Jorge Chiocca, secretario. 

S 45.— e. 19!4 N« 70.248 v. 23|4|74 



Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria 
N c 6. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de NICOLÁS 
ANTONIO DÍAZ. — Publiquese por tres 
días. 

Buenos Aires, abril 10 de 1974. — Os- 
ear Jorge Chiocca, secretario. 

$ 45.— e. 19i4 NC 70.314 v. 23¡4|74 



N* 4 



Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría 
N^ 7, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de ROBERTO 
CLAUDIO FIGUEROA. — Publiquese 
por tres días. 

Buenos Aires, abril 10 de 1974. — Elisa 
M. Díaz de Vivar, secretaria. 

$ 45.— e. 19¡4 N? 70.301 v. 23,4;74 



Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría 
N? 8, cita y emplazi por treinta días a 
herederos y acreedores de doña MANUE- 
LA MECÍAS de BERTETTA. — Publí- 
quese por tres dias. 

Buenos Aires, marzo 9 de 1972. — Ornar 
J. Cancela, secretario. 

$ 45.— e. 1914 N'? 70.299 v. 23¡4|74 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se- 
cretaria N'J 8, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ELFRI- 
DA BLOCH de WALZER. — Publiquese 
por tres días. 

Buenos Aires, abril 9 de 1974. — Ornar 
J. Cancela, secretario. 

$ 45.— e. 19|4 N? 70.271 v. 2314:74 



Juzgado en lo Ovil N? 4, Secretaria 
N* 8, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LAURA 
MIDDONNO Vda. de FERRARO. — Pu- 
blíquese por tres dias. 

Buenos Air-es, 15 de abril de 1974. — 
Ornar J. Caréela, secretario. 

$ 45.— e. 194 N? 70.278 v. 23;4;74 



Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría 
N? 8, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de ANTONIO VA- 
LLONE y EMILIA PAPALEO de VALLO- 
NE. — "Publiquese por 3 dias. 

Buenos Aires. 15 de abril de 1974. — 
Ornar J. Cancela, secretario. 

$ 45.— e. 1914 N? 70.279 v. 23i4í74 



Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 8, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don ANTONIO 
BARRIONUEVO. — Publíquese por tres 
días. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
Ornar J. Cancela, secretarlo. 

$ 45 e.2214 N? 70.524 v.24¡4|74 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 4. Secretaria N<-> 8, cita 
y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de MARÍA ESTHER CAS- 
TRO de LAPLUP o MARÍA ESTHER 
CASTRO PIÑEIRO o MARÍA ESTHER 
CASTRO PIÑEIRO de LAPLUP. — Pu- 
blíquese por tres días. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1974. — 
Ornar J. Cancela, secretario. 

$ 56,25 e.22¡4 N? 70.706 v.24|4|74 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4. Se- 
cretaria N° 8, cita y emplaza por j0 
(treinta) dias a herederos y acreedores 
de don ISIDRO BERNARDO LENIAL y 
de doña EMILIA SZUB de LENIAL. - 
Publíquese por' tres dias. 

Buenos Aires. 26 de marzo de 1974. — 
Ornar J. Cancela, secretario. 

$ 56.25 e.22 4 N? 70.767 v.24|4|74 

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, 
Secretaria N° 8, cita y emplaza por trein- 
ta dias a herederos y acreedores de LEO- 
NARDO SOTTOSANTI y CORNELIA 
PIANAROSA de SOTTOSANTI. — Pu- 
blíquese por tres días. 

Buenos Aires, abril 2 de 1974. — 
Ornar J. Cancela, secretario. 

$ 56,25 e.22|4 N? 70.540 V.24I4¡74 

Juzgado Nacional en io Civil N p 4. Se- 
cretaría N 9 7 comunica por cinco días 
ei concurso civil de JUAN o JUAN TE- 
LESPORO MARCIALES, s|sucesión y HA- 
DA DELFINA BARBEZAT de MARCIA- 
LES. — Síndico: Araceüi Laura Ariijoa 
dí Gallndres domicilio: Lavalle N' 1171, 
piso 10' Capital, a quien los acreedores 
deberán presentar las peticiones de veri- 
ficación y títulos justificativos de sus ce- 
ditos hasta el 28 de mayo de 1974 — 
En caso de ofrecerse acuerdo resolutorio, 
la Junta de Acreedores se celebrará con 
los que concurran el 12 de julio de 1974, 
a las 10 horas en la Sala del Juzgado. — 
Intimase a 'os concursados a fin de que 
dentro de las 24 horas entreguen al sín- 
dico toda la documentación relacionada 
con la contabilidad. Prohíbese hacer pa- 
gos a los concursados, los que serán in- 
eficaces. Intimase a ios concursados y a 
sus representantes a fin de que dentro 
de las 48 horas constituyan domicilio pro- 
cesal en esta Capital, bajo apercibimiento 
de tenerlo por constituido en los Estrados 
del Juzgado. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria. 

$ 375— e. I7|4 N? 69.546 v. 23 4|74 



N* S 



Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría 
N? 8, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARÍA CON- 
SUELO GUERRA de CALICCHIO. — 
Publíquese por 3 dias. 

Buenos Aires, 15 de abril de. 1974. — 
Ornar J. Cancela, secretario. 

$ 45.— e. 1914 N? 70.280 v. 23¡4|74 



Juzgado Nacional en lo Civil N 1 ? 5, Se- 
cretaría N? 9, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
FRANCISCO NEMETH. — Publíquese 
por tres días. 

Buenos Aires, abril 4 de 1974. — Eduar- 
do Mario Martínez Alvarez, secretario. 

$ 45.— e. 19¡4 N? 70.163 v. 23j4:74 



Juzgado Civil N? 5, Secretaria N? 9, 
cita y emplaza por treinta días a MA- 
RÍA LIVIA BALDIN1, ELVIRA IDA 
BALDINI, ELVIRA BALDIN1, PABLO 
JAVIER BALDINI y MARÍA ADELAIDA 
BALDN1 a estar a derecho en los au- 
tos ''Baldini, Marina S;sucesión". bajo 
apercibimiento de ser representados por 
el señor Defensor de Ausentes. — Publí- 
quese por cinco días. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1974. — 

Eduardo M. Martínez Alvarez. secretario. 

$ 131,25 e 1714 N«- 69.339 v. 23,4|74 



El Juzgado Nacional en lo Civil N° 5, 
decretaría j>? í, cita . emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedore. d doña 
STEFANIA BRAINIK. - Publiquese por 
3 días. 

Buenos Aires, 4 de «.brl' de 1974. — 
Eduardo Mario Marti: ez Alvarez, secre- 
tario. 

) ««.- e.10'4 NT" 67.212 '.2314174 



Juzgado Nacional Civil -N? 5, Secreta- 
ría N? 10, cita y emplaza por treinta tilas 
a herederos y acreedores de don SAL- 
VADOR NICOSIA. — Publiquese por tres 
días. ' 

Buenos Aires, abril 8 de 1974. — 
Néstor L. Lloverás, secretario. 

$ 45 e.22:4 N? 70.765 v.24i4]74 

Juzgado Nacional Civil N? 5, Secreta- 
ría N? 9, cita y emplaza por treinta cuas 
a Herederos y acreedores de HERMINIA 
ANGELA MANGINI — Publiquese por 
tres dias. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1974. — 
Néstor L. Lloverás, secretario. 

$ 45 e.22 4 N? 70.758 v.24|4l74 

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, 
Secretaria N? 10, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y aereed res de MA- 
RÍA POGLIANO. — Publíquese por tr-js 
días. 

Buenos Aires, abril 10 de 1974. — 
Néstor L. Lloverás, secretario. 

$ 45 e.22;4 N? 70.603 V.24¡4¡74 



N? 6 



Juzgado Nacional Civil N? ,6, Secre- 
taría N? 11, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
VICENTE ORSI. — Publíquese por tres 
días. 

Buenos Aires, 21 de "marzo de 1974. — 
María Sira Beneventano, secretaria. 

$ 45..Ve.22j4 N? 70.764 v.24,4|74 



Juzgado Civil N? 6. Secretaría N? 11, 
cita y emplaza por treinta dias a heré- 
delos y acreedores de MARÍA FRANCIS- 
CA ROZWADOWSKY de MARGIELS- 
KI. — Publícmess por tres días. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1974. — 
María Sira Beneventano, secretaria. 

$ 45. e.22^4 N? 70.490 v. 24:4174 



Juzgado Civil 6, Secretaria 12, cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de BEATRIZ PAPPADIA de 
GOSCILO. — Publiquese por tres dias. 

Buenos Aires. I o de abril de 1974. — 
Carlos A. Mastropierro. secretario. 

$ 45.- e. 19 : 4 N? 70.421 v. 23:4174 



Juzgado Nacional en lo Civil de Pri- 
mera Instancia N? 6. Secretaría N? 12, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de ANDRÉS SAMPE- 
DRO. — Pub'íquese por tres días. 

Buenos Aires. 16 de abril de 1974. — 
Carlos A. Mastropierro, secretario. 

$ 45. e.22.4 m 70.542 v.24|4 : 74 



W 7 



Juzgado Civil N» 7, Secretaria N? 14, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don MIGUEL ÁN- 
GEL ARDITO. — Publíquese tres dias. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1974. — 
Mario Anschütz Latorre. secretario. 

$ 45.— e.l9i4-N? 58.401-v.23:4|74 

Nota: Se publica nuevamente en razón 
de haber aparecido con error de impren- 
ta en el Boletín Oficial del 14 al 18!2i74. 



El Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaria 
N? 14, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de COSMA D' AM- 
BROSIO de RODRÍGUEZ. — Publíquese 
por tres días. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1974. — Ma- 
rio Anschútz Latorre, secretario. 

$ 45.— e.l9!4-N? 70.198-V.23I4I74 



Juzgado Ovii N 1 ? 7, Secretaria N? 13, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de MIGUEI SZYR o 
SZIR. — Publiquese por tres días 

Buenos Aires, 1? de aoril de 1974. — 
Julio P. Gp t pz, secretario 

$ 45— e.l9|4 N? 70.174 v.23:4|74 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se- 
cretaría N? 13, cita y emplaza por trein» 
ta días a herederos y acreedores de JU- 
LIO ANTONIO MARCOS DE MARCHI, 
— Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 

Julio P. Gerez, secretario. ' 

$ 45. e.2214 N? 70.667 v.24:4|74 



W 8 



Juzgado Civil N? 8, Secretaria N* 15, 
cUa y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de aoña SAR/ CA- 
RRASCAL de PARADISO. — Publiquese 
poi tres dias. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1974. — 
¿xiuardo José Cárdenas, secretario. 

$ 45.— e.l9|4 N? 70.188 v.23!4|74 



Juzgado en lo Civil N 1 ? 8, Secretaría 
N? 16. c.ta por treinta das a herede- 
ros y acreedores de doña MARÍA AS- 
CENCIÓN PRIETO de RODRÍGUEZ. — 
Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1974. — 
Eduardo Alberto Bieule. secretario. 

$ 45. e.22!4 N? 70.662 v.24|4¡74 



Juzgado Civil N? 8. Secretaría N? .16, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros* y acreedores de HUGO ROSSI. — 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Eduardo A'bsrto Bieule secretario. 

$ 45. e. 22,4 N? 70.503 v. 24:4174 



NO 9 



Juzg. en lo Civil N? 9, Secretaria núme- 
ro "18, cita y emplaza por treinta di'as a 
herederos y acreedo es de don LUIS DO- 
NADINI. — Pub'i-ues- tres días. 

Bii"nos Aú-es. 20 de marzo de 1974.' — 
Rubén R. Pardo, se - retario ''Ad-Koc". 

$ 45.— e 1914 N? 70.200 v.23¡4!74 



Juzgado Civil N? 9, Secretaría N" 18, 
sita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de doña MARÍA 
ASUNCIÓN ORTIZ de GOROS^EGUI. — 
Publíquese tres dias. . 

Buenos Aires, 2P de novembie.de i973„ 
- Elsa G. Arias, secretaria. 

$ 45.— e.1914 N? 70.389 ".23 4174 



Juzgado Nacional en lo Civil N<" 9, Se- 
cretaria N° 17, cita y empiaza por trein- 
ta dias a herederos y acreedores de doña 
AÍDA EMMA PIRCHIO. — ■ Publíquese 
por tre:i dias. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
Julio Campa?, secretario 

$ 45. e.22 4 N-? 70.776 v.24¡4¡74 



Juzgado Nacional en lo Civil .N'- J .9, Se- 
cretaria N? 17, cita y emplaza. por treinta 
días a herederos y acreedores dé don 
ATILIO LUIS GIOSA. — Publiquese por 
tres días. .. . 

Buenos Aires, 2 de abiii de .1974. — 

Julio Campos, secretario. , 

$ 45. e.22¡4 N? 70.728 v.34|4|7* 



N' 10 



Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría 
N? 19, cita y emp.aza por treinta, días 
a herederos y acreedores de don JOSB 
RAMÓN ORTIGOZA. — Publíquese por 
tres días. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1974. — • 
Francisco A. Fernández Cepeda, secre- 
tario. 

$ 45. e.22:4 N? 70.704 v.24¡'ij74 



Juzgado Nacional en lo Civil N^' 10, 
Secretaria N? 20. cita y emplaza por 
tieinta días a herederos y acreedores de 
don JULIO MARTÍNEZ PERRI. — Pu- 
blíquese por tres días. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1974. — 
Osvaldo A. Badino, secretario. 

$ 45. e.2214 m 70.701 v.24¡4|74 



Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaria 
N? 19, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ALBERTO 
I VAN GRANCHAROF. — Publíquese por 
tres días. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1974. — 
Osvaldo Ignacio Dondo. secretario. 

$ 45. e.22i4 N? 70.596 v.24|4|74 



Juzgado Civil N» 10, Secretaría N? 3Q¡ 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don IBRAHIM 
PÉREZ. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
Osvaldo A. Badino, secretario. 

$ 45. e.22|4 N? 70.516 v.24|4|7ft 



Juzgado Civil N? 10, Secretaría N? 2© s 
.;ita y emplaza por treinta días a heréde- 
los y acreedores de FELISA SUSMAN de 
KLEIMAN. Publíquese por tres días. — 
Buenos Aires, abril 15 de 1974. — Osvaldo 
A. Badino, secretario. 

S 45 — e.22|4-N? 70.533-v.24|4I74 



'I$gl»a'li' 
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"-Juzgado ea lo CivJi W 10, Secretara 
, Wl*-Mi ***» y «Haplaaa por treinta diae a 
'iterederoB. y «creedores de don ,"ORGE 
■'WDOR-. — PüMíquese por tres días. 
' Buenos Aires, 10 de marzo de 1974. — 
Osvaldo Igneteio Dondo, secretario. 

$ 45.— e.!9|4 N« 70.13* v.23|4]74 



, ; fl9 ii 

Juzgado Nacional Civil N? 11, Secre- 
feaia N? 21, cita y emplaza por treinta 
#fts a íiezederos y- acreedores de don RA- 
MÓN NAVARRO. Publiquese por 3 días. 
. — Buenos Aires, abril 2 de 1974. — Ri- 
"awi'do -HeiSLGtenreich, secretario. 

$ 33,75 ■— e.22¡4-Ní' 70. 629-v. 24.4174 



■Juagado Civil'N? 11, Secretarla N" 21, 

"'«íí» y emplaza por treinta días •- nere- 

*»s y acreedores •„€ don MANUEL 

■FSaBNANSEZ..-. — Publiquese por tres 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1974. — 
.JMewclo Heioenreich, secretario. 

$' 45S-- e.l9|4 N? 70.249 ..23.4174 

IH Juggado Nacional en lo Civil nú- 
.«sero 11, Secretaria N? 22, cita y em- 
' 'plaza por treinta días í Herederos v acre- 
Mores de MARÍA ELENA BAEBIERI de 
'©GNTARDO. — Publiquese por tres días. 
.' Buenos Airéis, 21 de marzo de 1974. — 
A. M. Capolupó de Durañona y Vedia, 
'*»oretaria. 

$ 45J é.l9|4 J? 70.322 v.23¡4j74 

Juzgado Nacional de Primera Instan- 
efe» en lo Civil N? 11, Secretaria N<? 22, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y -"acreedores de don DANIEL GON- 
ZÁLEZ y de doña SALETA GONZÁ- 
LEZ de GONZÁLEZ. — Publiquese por 
tres días. 

Buenos Aires, B de abrí] de 1974. — 
ik. M, Capolupo de Durañonr y Vedia, 
secretaria. 

$ 56,25. e.!9;4 J" 70.112 v.23|4!74 



N»-IS 



Justado Civil .N-> 13, Secretaría W 25, 
citay emplaza por treinta días a heréde- 
los y acreedores de RODRIGO GONZÁ- 
LEZ, pubiiquese por tres días. — Buenos 
Míen, abril 8 de 1974. — Alejandro C. 
Molina, secretario, 

$ 45 — C.22í4-N'.> 70. 492-v. 24.4;74 

Juagado Civil N? 13, Secretaria N? 26, 
hace saber que en autos: "FIORETTI 
DF QUINTIERI, OLGA MARÍA sicon- 
(¡ui'so civil", se .ha decretado la extinción 
de las obligaciones de m concursada otor- 
gándosele carta de pago. Publiquese por 
t; es días. '— Buenos Aires, febrero 20 de 
1974 — Carlos Raúl Ponee. secretario. 

$ 56,25 — e.22:4-N" 70. 705-v. 244(74 



Juzgado Civi W 18, Secretaria W 33 
cita y emplaza por treinta días a heréde- 
los y acreedores de LUISA' BLANCA CE- 
LESTINA SAENZ de FERNANDEZ. : , - 
Publíqi.?s" rmt tres días. ' ' ' 

Buenos Aires, _<¡ de abril de 1974. — - 
Hugo Mo.'teni, secretario.' 

,$ 45.— e.2214 N? 70.7-38 «.244:74 



W i? 



Juzgado Nacional Civil N" 11. Secreta- 
ría,' N? 21, cita v emplaza a herederos 
y acreedores de TERESA ORLANDO de 

'•BO'CHIO, por treinta día*. — Publiquese 
jiór tres días. 

■" Buenos' Aires! 2. de abril de 1974. i — 
Ricardo Heidenreicli. secretario. 

■'■■ $ 56,25. e.l9}4 N 70.134 v.23|4¡74 



Jujizgadó Civil N? 11, Secretaria N^ 23, 
'.', 'cita y emplaza por treinta días a here- 
te'os y acreedores de don ALBERTO 
ABAL.; Publiquese por tres días. — Bs. 
as,, marzo 18 de 1974. — Ricardo Keiden- 
ceich, secretario. 

"" $'''45 ~ 'C. 22(4-^ -70. 479-v. 24:4174 



Juagado, Nacional en lo Civil N<? 13, 
Secretaria N" 26, cita y emplaza por 
'.;einfca -días a herederos y acreedores de 
Joña MARÍA ¡ISABEL REMEDIOS OBA- 
RRIO de ->,MARTXNEZ, Publiquese por 
Síes. días. .— Buenos Aires, marzo 14 de 
1974. — Carlos Raúl Ponce. secretario. 
$ 58,25 — e.224-N*> 70. 551-v. 24*74 

Juzgado Nacional de 1? Instancia en lo 
Civil N? 13, Secretaria N* 25, cita yem- 
cuaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña MARÍA LUISA AN- 
GE.ETT-I de MONES RUIZ. — Publí- 
ciuese por tres días. — Buenos Aires, 
abril' 4 de 1974. — Alejandro C. Molina, 
secretario. 

$ 56,25 — e.22<4-N u 70. 520-v. 244:74 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13. Se- 
cretaria N? 25, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de don 
VÍCTOR o VÍTOR MICOTTIS. — Publi- 
quese por tres días. 

Buenos Aires abril I? de 1974. — Ale- 
jandro C. Molina, secretario. 

% 45.— e. 1914 N? 70.333 v. 23 4¡74 



Juzgado Civil W 17, Secretaria N- 33. 
cita y emplaza por treinta dias a nere- 
i cleros, y acreedores de MARÍA FIGONI de 
i CAMBIASSO. TERESA CECILIA ANTO- 
i-NIA CAMBIASSO de QUEIROLO - PA- 
ÍBLO PEDRO VICTORINO QUEIROLO, 
j — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, abril 9 de 1973. — Ho- 
racio Canos Ferrer. secretario. 

$ 56.25 e 194 N? 70.253 v. .23-4:74 

Juzgado Nacional en 'O Cini N' . 17; 
Secretaria N <: 34, cita y empica .por 30 
(treinta) dias a herederos v acreedores. de 
doña AMELIA AQUILINA PAROD1 de 
■GALLI. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 27 de marzo dt .1.974. — 
Horacio O Ferrer. secretario. 

$ 56,25 e.22!4 N? 70.7Ü9 v.24,4¡74 



Jazgado Civil N* 20, Secretarla W 49, 
Cita y emplaza por treinta dias a herede- 
ros y acreedores ae doña AÍDA LONOO 
de CENTRA. — Publiquese pw tres cuas. 

Buenos Aires 15 de abril de 1974. -~ 
Antonio J. Copeilo. secretario. 

$ 45.- e.19'4 Ní 70.326 v.'23¡4|74 

Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 20, Secretaria N' ; 39, 
cita y eiTiylaza por tre nta dias a here- 
deros y acreedores de don PABLO DA.N- 
GELO. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
Juan L. Peña, secretario. 

$.'45.— e.194 N? 70.210 y.234¡7» 



W 2S 



Juzgado en lo Civil W 17, Secretaéla 
• . í Sií, cita y emplaza por treinta días t 
herederos y acreedores -de CAVFTANü 
AIELLO. — Publiquese por oreu d:a«. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1974 ' ~ 
Horacio C. Ferrer. secretario. 

¡5 45.— e.22!4 N? 70.642 V.244J74 



Juzgado, en lo Civil N'-» 21, Secretarla 
N!' 42, cita y empiaza por treinta dias 
a herederos --y acreedores de INOCEN- 
CIO GERMÁN FERNANDEZ. -- Publi- 
quese por tres días. 

Buenos: Aires, 12 de mareo de 1974, — 
Rodolío J. P. Rey, secretario. 

-?. 45.-— e. 224 N 1 70.480- V. 241*74 



Juzgado Civil N? 21. Secretaria N*- 42, 
cita- y emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de .TULIO ALBERTO 
FARBER. "— Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1974, — 
Rodolfo Juan P. Rey secretarle. 

$ 45.— e.194 N° 70.2i2 t.234174 



N9 19 



N? 14 



_ , n» 12 _ _ 

'B't" Juagado Nacional de Primera Itis- 
»«(•;« en lo Civil N 1 ? 1 2. Secretaría N? 23, 
dé ia Capital Federal cita y emplaza por 
treinta días a herederos y ' acreedores de 
doíi .ABRAHAM SMENÉR. Publiquese 
per tres dí«6 . — Buenos Aires, abril 16 
de 1974. -~ Horacio A. Magliano, secre- 
t^rio. 
.' - $ ¡$,'¿5 — C.22Ü-N'' 7e.742-v. 244:74 



Ju-gacto Nacional Civil 12. Secretaria 
SK cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de NATALIA MA- 
RAGLXA. de LOMANTO. Publiquese 3 
días. — Buenos Aires, marzo 27 de 1974. 

— Nuda E. Fernández Rodríguez, secre- 
taria. 

$ 46 — e.22¡4-N'-' 70. 560-v. 244(74 

Juzgado Nacional Civil 12, Secretaria 
■ 34. cita por ei. término de treinta días a 
liert-ederos y acreedores de ENRIQUE 
FRANCISCO,, ROMERO. Publiquese 3 
días. -- Buenos Aires, abril 10 de 1974. — 
Nuda E. Fernández Rodríguez, secreta- 
rla . 

$ 45 — e.22:4-N° 70. 561 -v. 244:74 

El Juzgado en lo Civil N-' 12, Secre- 
taría N? 23, cita y emplaza por treinta 
días, a. acreedores y herederos de doña 
BERNARDINA CESÁREA TAUBER. P.U- 
tetquense por tres días. — Buenos Aires, 
abril 9 de 1974. - ■ Horacio A. Maglia- 
ao. secretario, 

$ 4§ — • e.22j4-N? 70. 511-v. 244174 

'' Jtesgado Nacional en lo Civil N<? 12, 
Secretaría N? 24, cita y emplaza por 
totota días a herederos y acreedores de 
fflUO NELDO ETCHEVERRY y doña 
MJCmA TESTOIJCN de ETCHEVEffiRY. 

— Pablfi^tese por tres días. 

Bwrnm Aü'es, 10 de abril de 1974. — 

BffMa K, Fernanda! Rodríguez, secreta- 
91». 

35,' e.l«|4 N« 7-0.1-96 v. 2314:74 



do Madoaa! ai lo Civil N? 12, 

.^©i^terfo M* 23, cita y emplaza por 
farelntn dfas a herederos y acreedores de 
-*m líOCTANO JAIME REYNAL OCON- 
Fublíquese por tres días. 
Aires, 10 de abril de 1974. — 
ffloísaelta A. MagHano, secretario. 

t é& a.tai4 N? 70.140 v. 2814174 



.Juzgado Civil W> 14, Secretaría N? 38, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de VICENTE PATER- 
NÓSTER. — Publiquese 3 días. 

Buenos Aires, abril 5 de 1974. — Gra- 
ciela 13. González, secretaria. 

$ 45.— 'e. 19¡4 N? 70.289 v, 23¡4¡74 

Juzgado . Civil N? 14, Secretaria N? 28, 
cita y emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de ESTEBAN JOSÉ CA- 
MINO. — Publiquese tres días. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. — 
Graciela E. González, secretaria. 
' ■ .$ 45— e.2214 N'-' 70.C7I v.24.4|74 

Juzgado eñ lo Civil N? 14, Secretaría 
N» 27, cita y emplaza por treinta días & 
herederos y acreedores de doña ADELI- 
NA HAYDEÉ RICCHINO de VERGILI. 
— Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1974. — 
Leopoludo Montes de Oca, secretario. 

$ 45.— e.22¡4 N° 70.625 V.24;4¡74 



Juzgado Civil N 1 ? 14, Secretaría N» 28. 
cita y-emplaza por treinta dias a herede- 
ros y acreedores de doña FANNY XZ- 
RAILOWICZ de ÑUTA. — PuDlíques* 
por tres días. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1974. — 
Graciela E. González, secretaria. 

$ 45.— e.22>4 N? 70.660 v.244¡74 



N? 15 



Juzgado en lo Civil N 1 ? 15, Secretaría 
N? 30, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don LÁZARO 
MÁNDELBAUM. — . Publiquese por tres 
días. 

. Buenos Aires. 4 de marzo de 1974. — 
Ricardo G. Re con do, secretario. 

$ 45.— e.22[4 Ñ? 70.710 v.244|74 



Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría 
N? 30, cita y emplaza por treinta díaa a 
herederos y acreedores de MARÍA GUA- 
DALUPE FERNANDEZ efe NAWARYCZ. 
— PuDiíquese por tres días. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1974. —■ 
Ricardo G. Recondo, secretario. 

$ 45.— e.22¡4 N? 70.535 v.244|74 



n» 16 

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 16, 
Secretaría N? 31, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don FAJWEL MALACHOWSKI, — Pu- 
bliquese por tres días. 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1974. 
— Ana María Conde, secretaria. 

$ 45.— e. 19|4 N? 70.409 v. 23;474 

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 31, 
cita y emplaza por treinta días a- herede- 
pos y acreedores de MARÍA TERESA 
IEZZI de ALCARAZ. — Publiquese por 
tres días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
Alia María Conde, secretaria. 

$ 68,40 e. 19Í4 N? 70.106 «&3»WH 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia N? 19, Secretaria N" 38. cita y empla- 
za por 30 dias a herederos y acreedores 
de MARTIN ANTONIO PUDDICOMB 
— Publicar por 3 dias. 

Buenos Aires, abril 9 de 1974. — Eduar- 
do R. Godio Philip, secretario 

$ 45— e. 194 N? 70.144 v. 23 4:74 



N? 20 



■''uzeado Nacional' en lo Ovil N* 2? 
Secretaría N'-' 40, cita y emplaza dot % 
(treinta i dias a herederos y a-creedores 
de don ENRIQUE ANTONIO GALLI. — 
Publiquese por tres. días. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1974. — 
Antonio J. Copeilo, secretario. 

$ 56,25 e.2214 N? 70.768 r.24':4|74 



Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría 
N? 39, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARLOS CAS- 
TELLUCCIO. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires. 20 de marzo de 1974 ; — 
Juan L. Peña, secretario 

$ 45.— e.2214 N" 70.744 v.24;4i74 

El Juzgado Nacional en lo Civil N (> 20. 
Secretaria N? 39, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores da 
don RICARDO BREGANT. — Publique- 
se por tres días. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1974, — 
Juan L. Peña, secretario. 

$ 45— e. 22|4 : N? 70.519 v, 244174 



El Juzgado en lo Civil N? 20, cita y 
emplaza por 30 días a herederos v acree- 
dores de don HERMÁN SIROTTA. Pu- 
bliquese por tres dias. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1974. — 
Juan L. Peña, secretarlo. 

$ 45.— e. 22,4 N? 70.683 v. 24 4|74 



El Juzgado Nacional en lo Civil N» 20, 
Secretaría N 9 39, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don 
DAVID KANTOR. — Publiquese por tres 
días. 

Buenos Aires, abril 8 de 1974. — 
Juan L. Peña, secretario. 

$ 45 e.l9[4 N? 70.205 v.23|4|74 



Juzgado Civil m 20, Secretaría N? 40, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de doña FORTUNATA 
o FORTUNA VIGNERA de VICINO. — 
Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, abril 15 de 1974. — 
Antonio J. Copeilo, secretario. 

$ 45 e.l9j4 N? 70.323 v. 234,74 



El Juez Nacional en lo Civii Di Ma- 
nuel Enrique Cáceres, a cargo de; Juzgado 
N? 21, Secretaría N? 41, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
MARÍA PRATOLONGO y don ANTO- 
NIO CARLEGO. — Publiquese por tres 
días. 

Buenos Aires, ?2 de marzo de 1974. — 
César R. Herbón, secretario. 

$ 56,25 e.l9|4 N? 70.197 y.23|474 

Juzgado Civil N? 21, Secretaría N° 41, 
cita y emplaza por treinta dias a here- 
deros y acreedores de CESAR ODD1. — 
Publiquese por tres dias. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1974. — 
César R. Herbón, secretario. 

$ 45.— e.l9¡4 N<? 70.173 V.23.4J74 



Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría 
N'í 42, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de LUIS PIOM- 
BINO. — Publiquese por tres días, 

Buenos Aires 21 de marzo de 1974 — 
Rodolfo Juan P. Rey, secretario. 

,$ 45.— e.194 N? 70.187 V.23I4I74 



Juzgado Civil 20. Secretaría 40. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ESTELA ISOLINA VIC- 
TORIA POLIZZI de SIMIONATTO. — 
Publiquese tres días. 

Buenos Aires, abril 15 de 1974. — 
Antonio J. Copeilo, secretario. 

$ 45 e.l9¡4 N? 70.324 v.23:4¡74 



Juzgado Civil 20, Secretaría 40, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de AGUSTINA PEREYRA de 
FERNANDEZ. — Publiquese tres días, 

Buenos Aires, abril 15 de 1974. — 
Antoaio 3. Copeilo, secretario. 

« 45 t.1914 m 70.325 Y. 2g¡4j74 



, f^o 20 

El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia en lo Civil N? 22, de la Capital 
Federal, a cargo del doctor Luis Alber- 
to Ahumada Herrera,, cita y emplaza a 
quien se crea con derecho al dominio del 
tamueble. sito en la calle Nazca ,4955, 
Capital, para que dentro de, los 10 días 
comparezca a tomar la intervención qsje 
ie corresponda en los autos: "BAGNA- 
TO CARMELO c|prop. inmueble Nazca 
N? 4955 slsumario, posesión veinteñal", 
bajo apercibimiento de designai al se- 
ñor Defensor Oficial de Ausentes para 
que lo represente (Arts. 343 dei Código 
Procesal y 131 y 132 del Reglamenta 
para la Justicia Nacional en lo Civil). 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1974. — 
Horacio C. Aimsano, secretario. 

$ 90.— e. 22.4 N? 70.752 v. 234:74 

Juzgado Civil N? 22, Secretaria N» 43, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de ERNESTO o ER- 
NESTO EDUARDO LUIS DECREME. — 
Publiquese por tres dias. 

Buenas Aires, 17 de abril de 1974. — 
Horacio C. Amisano, secretario. 

$ 45.— e. 22j4 N? 70.737 v. 24)4:74 

Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 22, Secretaria m 44, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros : y acreedores de CAYETANO GAB- 
ZIANO. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1974, — 
Leonardo A. Parisi, secretario. 

$ 45.— e. 22¡4 N? 70.635 X. 24¡4¡74 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 22, 
Secretaria N'.> 44, cita y emplaza por 
treinta días a herederas y acreedores cía 
clon AUGUSTO LORENZO JUAN OG- 
NíO. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974, — 
Leonardo A. Parisi, secretario, 

.$ 45.— e. 22|4 N? 70.700 v. 24J4Í74 

Juzgado Civil N? 22, Secretaria N? 44, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de JOSÉ FERNAN- 
DEZ. — Publiquese por tres días. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1-974. ■— 
Leonardo A, Parisi, secretario. 

$ 46.— a. 22¡4 N<? 7«.4®3 Y. 24)4IT*i 
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Páj?;»ft ;19 



E! 'Juagado en lo Civil N* 22, Secré- 
Miía W 43, cita y emplaza por tremía 
tíi&a a • herederos y - acreedores ■ de (ion 
A ¡¡.Lío BALDUZZI. — Publíquese pos 
Sres días. ■ 

Buenos Aires, 9 cíe abril- de 1974. — 
Horacio C. Ara sano, secretario. 

$ 56,2j e. 22|4 N? 70.521 v. 24,4174 



. ¡*9 23 — 

Juzgado en lo Civil N? 23. Secretaria 
N" 46, cita y emplaza por treinta días 
a ¡lerederos y acreedores de HÉCTOR 
FORCELLANÁ. — Publíquese por tres 
ajas. 

Buenos Aires, 16 de abril (Je 1974. — - 
Canos M. Saubidet, secretario. 

$ 45.— e. 22|4 N'-' 70.595 v. 2414174 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 23, Secretaría N* 45. 
cita y emplaza por treinta días a Here- 
deros y acreedores de PRESENTACIÓN 
MOLINER de LÓPEZ o PRESENTA- 
CIÓN MOLINER de LÓPEZ SÁNCHEZ o 
PRESENTACIÓN MOLINA CALVO de 
LÓPEZ. — Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1974. — 
Hugo Carrillo, secretario. 

$ 56,25 e. 22;4 N? 70.616 v. 24í4¡74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N? 23, Secretaría N? 45. cita 
y emplaza por treinta días a acrecieres y 
«creedores de SANTIAGO PASCUAL. — 
Publíquese por tres días. . 
, Buenos Aires, 19 de marzo de 1974. — 
Hugo Carrillo, secretario. 

$ 45.— e.194 N? 70.473 v.23:4 : 74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
«a lo Civil N? 23, Secretaría N? 45, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don JOSÉ RAMÓN SAM- 
PAYO — Publíquese por tres d¡as. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1974. — 
Hago Carrillo, secretario. 

$ 45.— e,19|4 N? 70.474 v 234174 



Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaria 
N" 45, comunica por cinco días a los acree- 
dores- ele MAURTÍÍO, MANUEL JOSÉ, e: 
concurso civil , solicitado, filándose- el 
17 de mayo de 1974 come fecha nasta ;a 
«ual deben presentar a la sindica ios jus- 
tificativos de créditos. El 25 ue julio, de 
3j974, a ías 9 horas, se celebrará en i.a 
Bala del Juzgado la Junta con os acree- 
dores que concurran. Sindica: ieresita P. 
L. Cardone; domicilio: Quinuno Buca- 
yuva 1220. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1974. — 
Hugo Carrillo, secretario. 

$ 150.— e.l9!4 N? 70.142 v.25i4|74 



N« 24 



Juzgado Nacional en lo Civil N* 25, se- 
cretaria N? 50: ,cita y emplaza por treinta 
días.» herederos y acreedores de don VI- 
CENTE MIGUEL GORDO. — Publíquese 
por tres días. 

Buenos Aires, setiembre 14 de 1973. — 
Pedro Mngrorte. secretario. 

$ 45.— C.19Í4 N<? 70.475 V.23|4j74 

Juagado en lo Civil N? 25, secretaría 
N'.' 50, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ENRIQUE 
CASTRO. — Publíquese por tres días. 
■ Buenos Aires, abril 10 de 1974. — An- 
tonio R. M. Ceghlan. secretario 

■ $ 45.— €.19:4 N"? 70.424 V.23I4174 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
•eri lo Civil N? 25, Secretaria N? 49, cita 
y emplaza por treinta (30) dias a Here- 
deros y acreedores de -JAIME ELADIO 
SITJES. — Publíquese por tres (3) dias. 
- Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
Pedro L. Guida, secretario. 

$ 45.— e. 224 W 70.558 t. 24:4)74 



N? 26 



El Juzgado Nacional en lo Civil N? 26. 
secretaria N? 51, cita y emplaza, por trein- 
ta días a herederos y acreedores de don 
ALBERTO RICARDO CASTELLI. — Fu 
blíquese por tres dias. 

Buenos Aires, 5 abril de 1974. — Osval- 
do Miras, secretario. 

$ 45.— e.191-4 N'-> 70.227 v. 234:74 



juzgado Nacional en lo Civil N? 26, se- 
cretaria N? 51, cita y emplaza por treiiit.i 
días a herederos y acreedores de JOVITA 
DÍAZ de VIÑAS. — Publíquese por tres 
dias. 

: Buenos Aires, abril 4 de 1974. — Os- 
valdo Miras, secretario. 

$ 45.— e.lS|4 N" 70.241 v.23j4¡74 



El Juzgado Civil N 1 -' 26, secretaria N? j2. 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de JESÚS HÉCTOR- PESA - por treinu 
días. — Publíquese por tres dias. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1974. - 
Guillermo C. Mercado secretario. 

$ 45.— e.t9|4 W-' 70.218 v.23(4í74 



.'. Juzgado en lo Civil N'-> 26, secretaria 
N9 52 cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña EMILIA 
ALBERTINA MAZZINI de TOSTÓ y d<- 
don PABLO TOSTÓ. -- Publíquese por 
tres dias. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1974. — Gui 
ilermo C. Mercado, secretario 

$ 45.— e.lP!4 N'-> 70.Í95 V.23I4I74 



Juzgado Nacional en lo Civil N'- : 24, se- 
cretaria N? 47. cita y emplaza por 30 días 
herederos y acreedores de SARA GUE- 
VARA de TOLABA. — Publíquese por tres 
días. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1974. — 
María Isabel Millán Ford, secretaria. 

$ 56,25 e-19|4 N? 70.447 v,23|4r74 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 24, se.- 
«retaría N? 48, cita y emplaza por 30- 
día-s a herederas y acreedores de RAÚL 
BLAZQUEZ., — Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, marzo 19 de 197-4. -- Gui- 
lermo J. Blanch, secretario. 

$ 56,25 e.W¡4 -N? 70.446 V.23|4¡74 



Juzgado Nacional en lo Civil N'? 24, se- 
cretaría N" 48, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de PEDRO 
DI LEO. — Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, abril 4 de 1974. — . Gui - 
termo J, Blandí, secretario. 

$ 56,25 e.l9|4 N<-' 70.445 V.23¡4i74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N<? 26, Secretaría N? 51, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de -doña VICENTA ESCRI- 
TA de GUILLEM. — Publíquese por tres 
días. 

Buenos Aires. 4 de diciembre de i.973. 
— Osvaldo Miras, secretario. 

$ 45.— e. 22!4 W 70.762 y. 24i4, : 74 



mm- 



Juzgado Civil N? 38, Secretaría 8*56, 
cita y emplaza por treinta días- a he- 
rederos y acreedores de doña ELOÍNA 
de la Hera de PERRERO. — Publíque- 
se por tres días. 

Buenos Aires, marzo 26 ele ÍS74. — 
Francisco A. Fernández Cepeda, secre- 
tario. 

$ 45 e.19'4 N" 70.329 r.23;4|74 

Juzgado Civil N? 28, Secretaria N» 55, 
cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de AURELIO AL- 
PINO o AURELIO DI fTLIPPOy ADA 
SONCINI. — Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, marzo 29 de. 1974. -— 
Joaquín Alberto Frasquet, -secretario. 

$ 45 e. 1.9.4 N? 70.113 V.23ÜÍ74 



n* m 



Juzgado en lo Civil Ñ? 29, Secretaría 
Ní 67, cita y emplaza por treinta- días 
a herederos v acreedores de don AR- 
TURO FRANCISCO DIGIER. — Publí- 
quese por tres días. 

Buenos Aires, abril 8 de 1974. — Mi- 
rio Catalavud fh.), secretario. 

$ 45 e.194 N' 70.334 v.23¡4>74 

Juzgado Civil N? 29, Secretaría W 57, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de doña MARÍA RO- 
SA LÓVOTTI de CUCÓLO. — Publíque- 
se por tres días. , 

Buenos Aires, 10 de abril de 13-74. — 
Mario Catalatuy th.), secretario. 

$ 56,25 e. 2214 N» 70.522 v. 24(4174 



: __ m so ~— 

Juzgada Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N" 30, Secretaría N* Ü0, 
cita y emplaza por treinta dias a üe- 
redsrós y acreedores de doña ANA BES- 
RETIOS de . K1TAIGRODSKY . -- Publí- 
quese por tres dias. 

Buenos Aires. 19 de marzo de 1974. — 
José María Scorta, secretario. 

I 56,25 e,19;4 t?» 70.434 t'.23,4;74 



Juzgado Nacional en lo Civil N* 24, Se- 
eretaría N? 48, cita y emplaza por treia- 
te días a herederos y acreedores de don 
JORGE RUBÉN CUZZOLINO. — Publí- 
quese por tres días. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Guillermo J. Blanch, secretario. 

$ 45. — e. e. 2214 N? 70.736 v. 24¡4|74 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N? 26. Secretaría N° 51. cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña TERESA VERCI- 
LLO de MORELLI. — Publíquese por 
tres días. 

Buenos Aires, 10 de . abril de 1974. — 
Osvaldo Miras, secretario. 

$ 56,25 e.-22!4 N? 70.S75 v. 244(74 

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N'? 52, 
comunica a JUANA MATHIES de PAR- 
DO que en juicio 'Pardo, Luis E. ejMa- 
fchies de Pardo, Juana sjdivorcio", na si- 
do declarada rebelde y que las sucesivas 
providencias quedarán notificadas por 
ministerio de ley, bajo apercibimiento de 
nombrar al Sr. Defensor Oficial para que 
la represente. 

, Buenos Aires, 25 de marzo de 1974. — • 
Guillermo C. Mercado, secretario. 

$ 60.— e. 22!4 N? 70.627 v. 23¡4¡74 



N? 27 



Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría 
W> 48, cita y emplaza por treinta días a 
toerederos y acreedores de don ANTONIO 
SoANZANI. — Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1974. — 
Guillermo J Blanch, secretario. 

$ 45. — e: 2214 N? 70.609 v. 24¡4¡74 



Ní> 25 



Juzgado Civil N<? 25, secretaria N» 49, 
éita y emplaza por treinta, días a here 
fieros y acreedores de doña MILAGROS 
FERNÁEZ de -ALEGRÍA y de don JOSÉ 
¡OTIS ALEGRÍA, a los efectos de hacer 
íaler sua derechos. — Publíquese por tres 
Sías. 

Buenas Aires, marzo 20 de 1974. — Pe- 
íro ueandro Guida, secretario. 

* 56,25 c,19|4 N? 70.467 V.23j4|74- 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 27, Se- 
cretaría N* 53, hace saber por cinco dias, 
la apertura del concurso civil de doña 
María Cristina Venditto de Retondaro, 
habiéndose designado síndico al Dr. Car- 
los A. Garbesl, con domicilio en la Ga- 
lle Corrientes 1296 piso 4 Of. 41, ante 
quien los acreedores deberán presentar 
los títulos justificativas de sus créditos, 
dentro de los treinta días a contar de !a 
ultima publicación, habiéndose fijado la 
audiencia del día 25 de julio de 1974, a 
las 9 hs. para celebrar la junta de acree- 
dores, bajo apercibimiento de hacerse la 
misma con los que concurran. ¡ 

Buenos Aires, abril 8 de 1974. — Ana 
María. Luaces, secretaria. j 

$ 187,50 e.l7|4-N? 69.202-v.23|4|.74 ' 



Juzgado Civil 30, Secretaría 60, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de PABLO EUSEBIO NAK- 
VAR-TE. — Publíquese por tres dias. 

B-ienos Aires, abril 8 de 1974. — Jo- 
sé María Scorta, secretario. 

í 45 c. 1.914 N 1 ? 70.115 v.23¡4r.4 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 30, Se- 
cretaría N<? 60, cita y emplaza por trein- 
ta días a Herederos y acreedores de do- 
ña MARÍA STEINBERG de SEHTER. 
— Publíouc^e por tres días. 

Buenos Aires. 9 de abril de J^4. — 
José M. Scorta. secretario. 

$ 56,25 e. 22¡4 N» 70.483 v. 24Í4¡74 

IIÍZÍ.ADOS NACIONALES 
EN LO COMERCIAL 



W 1 



nes -so pena de considerarlos ineticae es. 
Intímase ai fallido y;o admínista-ádoíes de 
la soeiedaa para que dent-ro de-euarenta 
y ocho horas constituya domicilio den- 
tro del radio del Juzgado bajo apercibi- 
miento de tenérselo por constituido en 
los .Estrados del Juzgado. Intímasele tam- 
bién para que cumpla con lo dispuesta 
por el Are. 93 de la Ley 19.551. 

Buenos Aires, 2 de Abril de 19"?4 — , 
Felipe M. Ctiartero, secretario. 

e.T¿\i ir-' 418 Y.2i>!*r*j- 

Juzgado mi lo Comercial N? 6, Secre- 
taria N-? 11, comunica por cinco días ¡a 
quiebra de VALENTI, MIGUEL aNGEX, 
CLEMENTE. Síndico: Esther F. Alisen, 
con domicilio en Tucumán 1506, 9 o 903, a 
quien ios acreedores deberán preseiitay 
sus títulos justificativos-, hasta ei i8,.,de 
junio de 1974. En caso de presentar 
concordato resolutorio, la Junta se ce- 
lebrará en la Sala de Audiencias, d«3 
Juzgado el día 28 de agosto de i934 a, 
las 9 horas. Se intima, al íallicp - y a 
cuantos • tengan bienes y ..documentación 
del mismo a ponerlos a disposición del 
Síndico, prohibiéndose! hacerse í.-Kgos © 
entregas de bienes, so pena de , consi- 
derarlos ineficaces. .-Intimase' al íallid* 
y|o administradores de la sociedi.0 para 
que dentro de 48 horas constituya do- 
miciío dentro del radio del juzgaao , bajo 
apercibimiento de tenérselo por consti- 
tuido en los Estrados del Juzgado. . In- 
tímasele también par», que cumpla " co» 
lo dispuesto por el ai't. 93 del Decreto» 
I*y 19.551. 

Buenos Aires, 16 de abril de 3874. — 
Hugo E. Pinero, secretarlo. . '. V- 

$ 281,25 C19J4 Nv 70.172 T.25Í4Í74 



Juzgado en lo Comercial N? 1,. Secreta- 
r>a N'-> 2, comunica por eiuco dias que el 
23 d< abril de 1974 a las 11 horas se re- 
alizará la audiencia a fin de designar los 
integrantes de ¡a comisión oe vigilaac.a 
<m autos "FIERRO JACINTO siquiebra". 
— - Buenos Aires. 10 de abril de 3.974. — 
Guillermo Lázaro Céspedes, secretario. 

$ 131,25 — e.l7 4-N° 69. 567-v. 2314174 



W 4 



Juzgado Naeional de Primera Instan- 
cia de Comercio N« 4, Secretaría N? %, 
comunica por tres días én los autos "LEIS 
JULIÁN y PERFECTO sitjuiebra", que se 
convoca a Asamblea de acreedores para 
el día 6 de mayo de 1974 a las 9 horas 
a efectos de determinar si e? señor íi- 
cftiidador accionará de acuerdo al art. 123 
fíe ¡a Ley 19.551. — Buenos Aires, 28 de 
marzo de 1974. — Jorge A. González, se- 
cretario. 

$ 112,50 — e.22i4-W B9.694-v.26;4¡74 



: ■ — . W T'. . 

Juzgado en lo Comercial N* 7, Secre- 
taría N" 14. comunica por cinco teas m 
quiebra de "VILMAR S. C. ü.". fa- 
cha proviacoria de cesación de pagos 2. 
de febrero de 1971. Sindico: Conístoos» 
Isaac Orbiich, con domicilio, en ¡a san» 
Uruguay 355, piso 5», Oí. 20, Capital, a 
quien los acreedores jde'ierán. , presentan 
sus títulos justificativos dentro. cié los m 
días. Señálase el día 31 de mayo de Wi% 
a las 10 horas, para la reunión de 1*. 
Junta en ia Sala del Juzgado; intiman» 
dese a cuantos tengan bienes y aocu» 
mentación de ia fallida a- ponerlos a tus» 
posición del Juzgado, prohibiéndose ha- 
cerle pagos o entrega de bienes so pena. 
de no quedar exonerados. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1974. -- 
Ana R. Cusnir, secretaria. 

$ 25 e.1814 N? 69.950 T.24I4Í74 

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre- 
taría N* 14, comunica por 5 dias 5a enhe- 
bra de: "MONTANA ROSA S. C. A."í 
Sindico: Héctor V. Llera, con domicilio 
en la calle Del Carmen 739, a quien los 
acredores deberán presentar aus tííuiois 
justificativos hasta el día 10 de mayo «ie 
1974. — En caso de presentar concor- 
dato resolutorio la junta se celebrara e» 
ia Sala de Audiencias del Juzgado eí 
cha 17 de julio de 1974 a las 9 horas. — - 
Se intima al fallido y a cuantos tenga» 
bienes y documentos del mismo a poner- 
los a disposición del Síndico, prohibién- 
dose hacerse pagos o entregas de bienes 
ík> pena de considerarlos ineficaces. — 
Intimase al fallido y jo administradores 
de la sociedad para que dentro de 48 ns. 
constituya domicilio dentro del radio del 
Juzgado bajo apercibimiento de tenérselo 
por constituido en ios Estrados del Tri- 
bunal. — Intímasele también para que 
cumpla con ¡o dispuesto por -el art. 83 
de la Ley 19.551. — Secretaria, 2 d* 
abril de 1974. -- Ana B. Cusnir, secre- 
taria. 

e,22¡4 N» 41S v.2«¡4;74 



N^ .8 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 27, 
Secretaría N? 54, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don CESAR DORREGO. — Publíquese 
por tres días. 

Buenos Aires, abril tres de 1974. ~~ 
A, J. La Rosa, secretario. 

t 56,25 e.l9¡4- Nv 70. 167 v.23!4j74 



__ . . w g 

Juzgado en lo Comercial N* 6, Secre- 
taría N? 6, comunica por 5 días la quie- 
bra de "EL CHICHARRÓN S. R. L. si 
Quiebra; Síndico Alberto José Pérez, 
con domicilie en Avda. Córdoba..., Piso o v , 
a quien los acreedores deberán presentar 
sus títulos justificativos hasta e¡ día 3C 
de Abril de 1974. En caso de -presentar 
concordato resolutorio la Junta se celebr.;.- 
rft en la Sala de Audiencias del Juzgado 
el día 16 de Julio de 1,974 a las 10 ns. 
Se intima a la fallida y a cuantos ten- 
gan bienes y documentos de la misma s 
ponerlos a disposición del Sindico, prohi- 
biéndose hacerse pagos o entregas de ble- 



Juzgado de Comercio N« 8, Secretaria 
N l - ¡ 15, comunica por -cinco días 'a quie- 
bra de TEJIDOS SAYMA S. R. L. — 
Sindico: Jacobo Wortman con d;-mieUle 
en Avda. Pueyrredón 860, piso 11, oí. 
lll|12, a quien ios acreedores deberán 
presentar sus títulos, justificativos üas- 
ta el da 14 de junio de 1974. Eí, caso 
de presentarse concordato resolutorio í» 
junta se celebrará en la Sala ae Au- 
diencias del Juzgado el día 4 da* setiem- 
bre de 1974 a las 9 íwias. .S» ip&íir» ai 
fallido y a cuantos teiígüí? Me™? y dc« 
cumentos del mismo a ponerlos a dis- 
posición de síndico prohíti-ennose na- 
cerse pagos o entregas de bienes so tus» 
na de considerarlos ineficaces, intíma- 
se a la fallida ylo administradores d# 
la sociedad para que dentro de 48 no- 
ras constituya domicilio dentro <M ra- 
dio del Juzgado bajo apercibimiento de 
tenérselo por constituido er, ios est r ados 
del Juzgado. — Intímasele tambtér para 
cue cumpla con lo dispuesto por ei art. 
97 de la Ley 19.551 

Buenos A'ires. 1.5 de abril de 1974. — 
Carlos A. Fernández tic la Pueaí«. se- 
cretario. 

$ 281,25 e.l9|4 W 70.184 ?.25l4i7é 
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Júzg&oo de Comercio N* 8 del doctor 
Salvador María Lozada Seereui;:a nú- 
mero 16. del Dr. Ernesto M. Viñes cita 
a ios aereedoies con crédito? verificados 
en los autos • CALZADOS ASMANDO 
SOC. COL. de SISCA Y CABRERA s 
quiebra", para la audiencia convocada 
para el día 15 de mayo de 1974 a las 
8.30 iioras, la que se celel.rará ?n la 
Sala de Audiencias del Juzgado, a í'jn 
treinta días. Señálase la audiencia del 
día 3 de junio de 1974. a las 9 horas parí 
que tenga lugar ía Junta de Acreedor ,.s 
en la Sala del Juzgado, prohibiéndose ha- 
cerles pagos o entrega de bienes, so pe- 
na de no quedar exonerados. — Buenos 
A-res. 10 de abril de 1974. — José R. 
Uriburu, secretario. 

$ 187,50 — e.22!4-N» 70.612-v.26]4¡74 



Juzgado de Comercio N? 8. del doctor 
Salvador Mar. a Lozada, Secretaría nú- 
mero 16, del Dr. Ernesto M. Viñes, cita 
a ios acreedores con créditos verificados 
en los autos "CALZADOS ARMANDO 
SOC. COL. de SISCA y CARRERA s| 
quiebra", para la audiencia convocada 
para el día 15 de mayo de 1974, a las 
8.30 horas, la que se celebrará en la 
Sala de Audiencias del Juzgado, a íin 
de autorizar al señor i.-iqui-lacíoi la pro- 
moción de la acción -evocatori.i concur- 
sa! tendiente a obtener la inoponibidad 
respecto de la masa de acreedores de 
la venta efectuada de la parte indivisa 
correspondiente a los fallidos del in- 
mueble sito en Avda. Olivera 33. — Pu- 
blíquese por cinco días en el Boletín 
Oficial, sin cargo. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1974. — 
Ernesto M. Viñes, secretario. 

e.19 4 N? 410 v 25!4|74 



- iV 



Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Comercial N? 9, Secretaria N" 
17, en autos "SCHABES, ENRIQUE si 
Quiebra", exp. 16.415, hace saber a vos 
acreedores que el estado de liquidación 
y distribución se encuentra depositado 
en ía Secretaria parja que los mismos 
puedan informarse y "formular observa- 
Clones durante diez días a contar de la 
Última publicación y que la liquidación 
y distribución seián aprobadas si no se 
formula oposición. En Buenos A'res. a 
los 2 días del mes de abril de 1974. — 
Carlos Juan Neumann, secretario. 

e.22|4 N? 420 v.23,4,74 



Juzgado Comercial N' 10, Secretaría 
N? 19, comunica por cinco días en la 
quiebra de ESCANDARANI JOSÉ LUIS, 
que el día 17 de junio de 1974, a las 9 
horas, se celebrará en la Sala de Au- 
diencias del Juzgado la junta de gradua- 
ción y verificación de créditos, la que 
se realizará con los acreedores que con- 
curran cualquiera sea su número. Los 
títulos justificativos de los créditos de- 
b°n presentarse dentro de los treinta 
días de publicado el último edicto, al 
Síndico Federico Luis Pena, con domi- 
cilio en Pueyrredón 225, piso 7?, Of. 54. 
Capital Federal. Intímase a todos los 
que tengan bienes v documentos del fa- 
llido lo pongan a disposición de la sin- 
dicatura, so pena de no quedar exone- 
rados en virtud de dichos pagos o en- 
tregas los que lo hicieren. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1974. — 
Raúl A. VergaVa, secretario. 

e.194 N? 414 v. 25|4|74 

Juzgad» Comercial N 1 ? 10, Secretaría 
N? 19, comunica por cinco días en la 
quiebra de M A N R U D SALOMÓN 
—CREACIONES ALBERT— , que el día 
21 de junio de 1974. a las 8.30 horas, se 
celebrará en la Sala de Audiencias del 
Juzgado la junta de graduación v veri- 
ficación de créditos la que se realizará 
con los acreedores que concurran, cual- 
quiera sea su número. Los títulos justi- 
ficativos de los créditos deben presen- 
tarse dentro de los treinta días de pu- 
blicado el último edicto al Síndico José 
Manuel Agis. con domicilio en Cangallo 
1610, piso 3?. Capital Federal, fntinv.se 
a todos los que tengan bienes y docu- 
mentos del fallido, lo pongan a dispo- 
sición de la sindicatura, so pena a las 
que no lo hicieren de no quedar exone- 
rados en virtud de dichos pagos o en- 
tregas. 

Buenos Aires. 2 de abril de 1974. — 

Raúl A. Vergara, secretario. 

e.194 N° 415 v.2ñ:4;74 



N» 13 



Juzgado en lo Comercial de la Capital 
Federal N? 13, Secretaria !í\ 25, comu- 
rvea por cinco días la quiebra de FRA- 
GOR S. C. A. y socio solidario JOSÉ 
LUIS COSENTINO. Fecha provisoria 
dt cesación de pagos: 9 de diciembre de 
1969. Síndico Armando O. Castañón a 
quien les acreedores deberán presentar 
sus títulos justificativos dentro de los 
treinta días. Señálase la audiencia del 
día 3 de junio de 1974, a las 9 horas, para 
que tenga lugar la Junta de Acreedores 
en la Sala del Juzgado, prohibiéndose ha- 
cerles pagos o entrega de bienes, so pe- 
na de no quedar exonerados. — Buenos 
Aires, 10 de abril de 1974. — José R. 
Uriburu, secretario. 

$ 187.50 e.22|4 N? 70.612 v.26|4!74 



N? 15 



N« 22 



Juzgado Nacional Especial en 'c. Civil 
y Comercial N? 22, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
HUGO PEDRO de MATÉIS. - Publá- 
quese por tres dias. 

Buenos Aires, abril 16 de 19 r <4. — 
Zbigniewic Dostal, secretario. 

$ 45 e.l9:4 N° 70.272 i- 231474 



N<? 37 



Juzgado Nacional en lo Comercial nú- 
mero 15, Secretaría N? 29, comunica por 
dos dias la quiebra de VILLA DEL SUD, 
S. A. C. I. — Fecha provisoria de ce- 
sación de pagos el 28 de agosto de 1969. 
— Síndico contador: Ricardo Sacca, con 
domicilio constiturdo en Florida 910, 1er. 
piso "A", a quien los acreedores debe- 
rán presentar sus títulos justificativos en 
ei plazo de quince días. — Señálase la 
audiencia del día 10 de junio de 1974, a 
las 9 horas, para la celebración de la 
junta de acreedores en la Sala del Juz- 
gado, intimándose a cuantos tengan bie- 
nes o documentos de la fallida a poner- 
los a disposición de] Juzgado, prohibién- 
dose hacerle pagos o entregas de bienes 
se pena de no quedar exonerados. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1974. — 
Alfredo J. P. Pacheco, secretario. 

e. 22|4 N? 424 v. 23 4:74 



N* ti 



_ N' 10 

Juzgado Comercial N? 10, Secretaria 
N? 19, comunica por cinco días en la 
quiebra de ENRIQUE AMADEO SÁN- 
CHEZ S.A.. Síndico Alfredo Lázaro Ma- 
rio Cietvero, coa domicilio en México 
1964, a quien los acreedores deberán 
presentar los títulos justificativos hasta 
el día 27 de mayo de 1974. Se hace sa- 
ber que se h?. fijado el día 3 de iulio 
de 1974 para que el Síndico presente 
su informe en autos. Se intima al falli- 
do y a cuantos tengan bienes y docu- 
mentos del mismo a ponerlos a dispo- 
sición del Síndico, prohibiéndose hacer- 
pagos o entregas de bienes a los falli- 
dos so pena de considerarlos ineficaces. 
Intímese a los fallidos y a sus admi- 
nistradores para que constituyan domi- 
cilio dentro de! radio de la Capital Fe- 
dera! dentro de los dos días del primer 
día de publicación, bajo apercibimiento 
e tenerlo por constituido en los Estra- 
dos de! Juzsado. Intímese al fallido pa- 
ra que dentro de las 24 horas cumpla 
con los reouisitos de! Art. 93 de la Ley 
19.551 v ent-egue al Síndico los libros 
j comprobantes de contabilidad. 

Buenos Aires. 1° de abril de 1974. — 
Raúl A. Vergara. secretario. 

e.194 N? 412 v. 2514174 



Juzgado Comercial N? 10, Secretaría 
N'' 19. comunica por cinco dias en la 
quiebra de INDUSTRIAL COMAHUE 
S. A. (en íormac'ón), síndico José Anto- 
nio Planas, con domicilio en Córdoba 
961. 2? "D". Capital Federal, a quien 
los acreedores deberán presentar los tí- 
tulo; justificativos hasta el día 6 de 
junio de 1974 En caso de presentar 
concordato resolutorio la junta se celé- 
brala en la Sala de Audiencias del Juz- 
gado e! día 27 de agosto de 1974. a las 
8 . 30 horas. Se intima al fallido v a 
cuantos tengan bienes v documentos del 
mismo ponerlos a disposición del Sín- 
dico, prohibiéndose nacer pagos y en- 
tregas de bienes a los fallidos so pena 
de considerarlos ineficaces. Intímese a 
los fallidos y a sus administradores pa- 
ra que constituyan domicilio dentro del 
radio de la Capital Federal dentro de 
los dos aías de! primer día de publica- 
ción, bajo apercibimiento e tenerlo por 
constituido en los Estrados del Juzado. 
Intímese al fallido para que dentro de 
las 24 horas con los requisitos del Art. 
93 de la Ley 19.551 y entregue al Sín- 
dico los libros y comprobantes de con- 
tabilidad. 

Buenos Aires, marzo de 1974. — Raúl 
JL Vergara, secretario. 

e.l9|4 N« 4lS v. 26|4|73 



Juzgado Nacional de Comercio N« 11, 
Secretaria N? 21, notifica en autos ca- 
ratulados "MARIANO NIEVES S. R. L 
squ.cbra - incidente de caliticacion ae 
conducta" a ;a fallida la siguiente re- 
solución: "Buenos Aires, 5 de Diciembre 
de 1973. — Autos y Vistos: ...Se re- 
suelve: Calificar la conducta del fallrcio 
Mariano Nieves, único integrante de a 
sociedad "Mariano Nieves S. R. L.". de 
culpable, art. 169, incisos 3 y 4 y de 
fraudulenta art. 170, inciso 8 de la Ley 
11.719 y consentida o ejecutoriada que 
sea la presente resolución, remítanse es- 
tas actuaciones a a Justicia de Instruc- 
ción en turno. — Notifíquese. — Juno 
A. E. Quinterno. Juez". — El presente 
edicto se publicará por cinco días en el 
Boletín Oficiar, sin cargo. 

Buenos Arres, Febrero 18 de 1974. — 
Helios A. Guerrero, secretario. 

e.224 N» 421 v.26;4'74 



Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre- 
taria. N° 21. comunica en la quiebra 'FA- 
NAY S.A.I.C.F.I.A." la prórroga ae ía 
Junta de Acreedores, la que se ceieora- 
rá en caso de presentar la fallida acuer- 
do resolutorio, en la Sala de Audrencias 
del Juzgado con los acreedores que con- 
curran, el día 2 de abril de 1974, a las 
9 y 30 horas 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1974. — 

Alfonso Moyano Crespo, secretarlo. 

e.l8i4 N? 402 v.24¡4,'¡4 



El juez Eduardo R. Stordeur, a cargo 
áei Juzgado Nacional de Primera Instan- 
"ia en lo Comercial de la Capital Fede- 
, ral N? 15; Secretaría N? 30, cita por dos 
i oías a ahorristas y acreedores de "FINAN- 
| CIERA AGROTÉCNICA S. A. de Cons- 
titución de Capitales y Créditos para au- 
tomotores y maquinarias" y "Cuarta S. 
A. de Créditos, Ahorro y Financiacio- 
nes . Publicar por dos días. — Buenos 
Aires, abril 15 de 1974. — Héctor María 
Kierman. secretario. 

$ 60 — e.22:4-N" 70. 690-v. 23:4174 



El Juzgado Naciona. Especial en lo Ci- 
vil y Comercial N? 37. rita v ernp'aza por 
treinta dias a herederos y acreedore- de 
FLORENCIO MATÍAS SÁNCHEZ. - Pu- 
blíquese por tres días 

Buenos Aires, 2 de abril de 1974. — 
Héctor E. Manny, secretario. 

? 45.— e.l9|4-N? 70.124 v.23 4|74 



N? 39 



Juzgado Nacional de 1? Instancia Es- 
pecial en lo Civil y Comercial N? 39. ci- 
ta y emplaza por treinta días a herederos 
y ac-eedores de don ALBERTO RODOL- 
FO BOLOGNESE. Publiques? por tres 
dias. — Buenos Aires, abril 5 de 1974. — 

Roberto P. Tantuccr, prosecretario. 

$ 56,25 — e.22|4-N? 70.554-v.24;4¡74 



: no 41 

Juzgado Naciona] á¿. Primera Instancia 
Especia] en ic Civil y Comercial N° 41, 
cita y emplaza por treinta dias a herede- 
ros y acreedores de JOSÉ PEDRO CAP- 
DE VIELLE. — Publíq cíese por tres dias, 

Buenos Aires, abril 9 de 1974. — Fér.a 
H. Osores, secretario. 

$ 45.— e.l9|4-N? 70.128 v.23 ! 4 74 



N? 49 



N* 16 



Juzgado Nacional en lo Comercial nú- 
i.iero 16. Secretaria N? 31, cita a DOBEL 
i C. A. en autos: "Gurmendi S. A. el 
Tjobel S. C. A. s|ordinario" para que 
dentro de quince días comparezca a to- 
rear la intervención que le corresponda, 
bi jo apercibimiento de designar al Sr. 
iDefensor Oficial de Ausentes para que lo 
['.'presente en este proceso (art. 343 Cód. 
F'ocs. ). — Publíquese por dos días. — 
Fuenos Aires. 11 de febrero de 1974. — 
Cecilia M. V. Rejo, secretaria. 

$ 60 — e.22|4-N? 70. 499-v. 2314 74 



N<? 22 



El Juzgado Nacional Especial en lo 
Civil y Comercial N? 49, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a here- 
deros y acreedores de EDUARDO GON- 
ZÁLEZ o EDUARDO JUVEL DUTRA. 
— Publíquese tres dias. 

Buenos Aires, 3 de Abril de 1974. — 
Federico A. Young, secretario. 

e.2214 N? 416 v.24|4;74 

JUZGADOS NACIONALES 
EN LO PENAL ECONÓMICO 



N? 12 



Juzgado Comercial N? 12, Secretaría 
N? 23, comunica por cinco días la quie- 
bra de NITABEN, S. A., Expediente nú- 
mero 27.064, Síndico: Juan Andrés Sm- 
de, con domicilio en Corrientes 1132, 4? 
piso, Of. 4H42, a quien los acreedores 
deberán presentar los titulos justificati- 
vos dentro dei término de 20 días a con- 
tar desde ei último día de publicación 
del presente. — La Junta se celebrará 
en la Sala de Audiencias del Juzgado 
el día 30 de julio de 1974, a las 9.30 
| horas. — Se mtima a la fallida y a cuan- 
| tos tengan bienes y documentos del mis- 
! mo a ponerlos a disposición del Sindi- 
co, prohibiéndose hacer pagos y entre- 
gas de bienes a los fallidos so pena de 
considerarlos ineficaces. — Intímase a 
la fallida y a sus administradores para 
que constituyan domicilio dentro del ra- 
dio de la Capital Federal, dentro de ios 
diez dias del primer dia de publicación, 
bajo apercibimiento de tenerlo por cons- 
tituido en ios Estrados del Juzgado. — 
Intímase al fallido para que entregue al 
sindico ios libros y comprobantes de con- 
tabilidad dentro de las 24 horas. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1974. — 
Fernando M. Bosch Seeber, secretario 

«i. J2|4 N? 43B V. 2614)14 



Juzgado Comercial N? 22, Secretaria 
N? 44, comunica por cinco días la quie- 
bra de DOMINGO CAPRIA, S.R.L. — 
sindica la contadora Nancy Lidia Mar- 
chesr, con domicilio en la calle Ancho- 
ris 373, a quien los acreedores deberán 
presen tai' ios títulos justificativos de sus 
créditos hasta ei día 21 de mayo de 1974. 
Señálase la audiencia el día 14 de agos- 
to de 1974. en la Sala de Audiencias del 
Juzgado, ios fines de ia votación y con- 
sideración del concordato resolutorio en 
caso de corresponder. — Se intima a la 
fallida y a cuantos tengan bienes y do- 
cumentos de ia misma a ponerlos a "dis- 
posición del Síndico, prohibiéndose hacer 
entrega de bienes y realizar pagos a la 
fallida y sus administradores para que 
constituyan domicilio dentro del radio de 
la Capital Federa!, dentro de las 48 ho- 
ras, bajo apercibimiento de tenérselo por 
constituido en ios Estrados dej Juzga- 
do. — Intímese a la fallida para que 
cumpla con los requisitos del art. 93, de 
la Ley 19 551 y entregue al Síndico ios 
libros y comprobantes de contabilidad, 
dentro de ras 24 horas. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1974. — 
Eduardo J. M. Milberg, secretario. 

e. 22,4 N? 425 v. 26|4j74 

JUZGADOS NACIONALES ~~ 

ESPECIAL EN LO CIVIL 
\ COMERCIAL 

N? 4 — 



_ N« 1 

Juzgado Nacional Penal Económico nú- 
mero 1, Secretaría Raúl O. Lascano nu- 
mero 1, cita y emplaza por cinco (5) días 
a contar desde ¡a primera publicación 
del presente a JUAN ENRIQUE uu> 
MEZ para que compadezca a estar a de- 
recho en la causa que se le sigue por 
infracción al art. 302 del Código Pena!, 
bajo apercibimiento de declararlo rebel- 
de. — Publíquese por cinco (5) días. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1U73. 
— Raúl O. Lascano, secretario. 

e.l8 ! 4 Ng 404 v.24|4|74 



JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CRIMINAL 
DE INSTRUCCIOxN 



W 6 



Juzgado Especial en lo Civil y Co- 
í.iercial N? 4, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de MIGUEL 
PERRUPATO, ANTONIO PERRUPATO 
y LORENZO PERRUPATO. Publíquese 
por tres días. — Buenos Aires, 9 de 
abril de 1974. — Rodolfo Salgueiro, se- 
c etarlo. 

$ 86,25 — e.22|4-N» 79.766-v.24 4|74 



Juzgado Instrucción número 6, Secre- 
taría número 117, Dana, cita y em- 
plaza por cinco días, a contar ctesae 
la primera publicación del presente a 
ADELA LABATON de HANONO, para 
que comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por quiebra, 
bajo apercibimiento de declararla rebel- 
de. — Publíquese por cince dias. 

Buenos Aires, 1? de abril de 1974. — 
Carlos Alberto Dana, secretario. 

e.1914 N> 406 v.25'4174 . 



Juzgado Instrucción número 6, secre- 
taría número 117, Dana, cita y em- 
plaza - por cinco días, a contar desde , 
la primera publicación del presente a 
MIRTAH ELENA ZILBERBARG. para . 
que comparezca a estar a derecho en" 
la causa que se le sigue por quiebra, 
bajo apercibimiento de declararla re- 
belde. — Publíquese por cinco (5) dias. 

Buenos Aires, 1? de abril de 1974. — 
Carlos Alberto Dana, secretario. 

e.l9|4 N? 406 V. 254174 • 



Juzgado Instrucción número 6, Secre- 
taria número 117, Dana, cita y em- 
plaza por cinco días, a contar aesde 
la primera publicación del presente a 
SAÚL EZRA HANONO, para que com- 
parezca a estar a derecho, en la causa 
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f}ue se le sigue por quiebra, bajo aper 
cibimierfto de declararlo rebelde. — Pu- 
blíquese por cinco (5) días. 

Buenos Aires, 1? de abril de 1974. — 
Carlos Alberto Dana, secretario.! 

e.104 N? 407 V. 2514(74 

Juzgado Instrucción número 6, Secre- 
taria número 117, Dana, cita y em- 
plaza por cinco días, a contar cíesete 
]a primera publicación del presente a 
MARCOS EZBA HANONO, para que 
comparezca a estar a derecho en la 
causa que -se le sigue por quiebra, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde. — 
Publíquese por cinco (5) días. 

Buenos Aires, 1"? de abril de 1974. — 
Carlos Alberto Dana, secretario; 

e.l9¡4 N? 408 V.25;4j74 



Juzgado Instrucción número 6- Secre- 
taría número 117, Dana, cita y em- 
plaza por cinco días, a contar aesae 
Ja primera publicación del presente a 
ALICIA FELDER, para que comparez- 
ca a estar a derecho en la causa que 
se le sigue por quiebra, bajo apercibi- 
miento de declararla rebelde. — Publí- 
quese por cinco (5) días. 

Buenos Aires, 1? de abril de 1974. — 
©arlos Alberto Dana, secretario.; 

e,19|4 W 409'V.;25!4IM 



Juzgado Nac. Instrucción N? 26, Secre- i cié Abril a las 11 horas, en Humberto 1» 

taría N? 155, cita y emplaza por treinta N? 1725, Capital, la propiedad ubicada en 
(30) días a contar desd< la primera pu- la calle Pasaje Newton 2765, de la lb'ca- 
blicación del presente JULIO CARLOS ! helad de Martínez, Partido de San Isl- 
FINESKY para que comparezca a estar. ¡ C í ro> prov. Bs. As., entre las 'calles- Solan 
a derecho en la causa que se le sigue por i v Ombú y que mide 14 mts. de frente 
quiebra, bajo apercibimiento de declarar- | aj jvj.B. por 14 mts. de contrállente v 
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lo rebelde. — Publíquese por c'nco (5) 
días. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1974. — 
4bel Bonorino Pero, secretario. 

e.l8¡4 N? 401 v.24|4|74 



Mea am—ma 
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Juzgado Nac. Instrucción N? 2fi, Secre- 
taría N? 155, cita y emplaza por treinta 
(30) días a contar desde la primera pu- 
blicación del presente a LUIS MARÍA 
CAVALLINI para que comparezca a es- 
tar a -derecho en la causa que se le sigue 
por quiebra, bajo apercibimiento de de- 
clararlo rebelde. — Publíquese. por cinco 
(5) días. 

Buenos Aires, 28 de marzo át 1874. — 
Abel Bonorino Pero, secretario. 

e.1814 N? 394 'v.24;4|74 



Juzgado Nae. Instruc/:ón N? 26, Secre- 
taría N? 155, cita y emplaza por treinta 
<30) días: a contar desde ¡a primera pu- 
blicación del presente ' -ARÑOLDO RA- 
MOS para que comparezca a estar a de- 
recho "en la causa que se le "sigue por 
quiebra,- bajo apercibimiento dé declarar- 
lo rebelde. — Publíquese por cinco' (5) 
«Mas. • , : 

Buenos Aires, 28 ■;" marzo de 1974. — 
Abel Bonorino Pero, secretario ; 

- e.1814 N? 395 :V.24|4¡74 



Juzgado Nac. Instrucción N? 26, Secre- 
taría W 155, cita y emplaza por treinta 
(30) dias a co itar desde ;la priirera pu- 
blicación del presente . BENITO GON- 
ZÁLEZ Para que comparezca á estar a 
derecho en la causa qbe se le sigue por 
quiebra, bajo apercibimiento de declarar- 
lo rebelde. — Publíquese por cinco (5) 
días. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1974. — 
Abe, Bonorino Pero, secretario. 

e.18'4 N9 396 v.24;4¡74 



Juzgado Nac. Instrucción N? 26, Secre- 
taría N? 155, cita y emplaza por treinta 
(30) días a contar desde la primera pu- 
blicación del presente a ALFREDO SIL- 
VA para que comparezca a estar, a dere- 
cho en la causa que se le sigue po quie- 
bra, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde. — Publíquese por cince (5) dias. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1974. — 
Abel Bonorino Pero, secretario. 

e.l8!4 N? 397 v.2414174 



ORBEH ME 



28,54 en sus costados. — Superficie según 
titulo 399,56 mts2. — Nomenclatura ca- 
tastral: Cu-c. 111, Sec. J, Manzana 638, 
Parcela 10b, Partida W 49.966. — L a pro- 
piedad se vende desocupada. — Cláu. 
sula Quinta Hipotecaria: El deudor se 
obliga en caso de ejecución, a dejar 
completamente desocupado el inmueble 
dentro de los diez días de comunicada 
la sentencia. — Base Pesos 6.241,29. — 
Seña 8 o;o. — Comjsión 3 o|o. — Ai con- 
tado. — La propiedad puede visitarse 
de 15 a 18 horas, 'y el comprador deberá 
constituir domicilio en la Capital Fede- 
ral, y abonar el 5 por mil del. sellado de 
ley. 

Buenos Aires, Abril 9 de 19*74. — Ri- 
cardo Heicienreich, secretario. 

$ 180.— e.19,4 N<> 70.373 V.23J474 
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JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CIVIL, - 

— u > — ; — , _ N9 2 



Juzgado Nac. Instrucción N? 26, Secre- 
taría N9 155, cita y emplaza por treinta 
(30) dias a contar desde la primera pu- 
blicación del presente a DIOGENES PE- 
DRO MANEIRO para que comparezca a 
estar a derecho en la causa que se le 
sigue por quiebra, bajo apercibimiento de 
declararlo rebelde. — Publíquese por cin- 
co. (5) días. . • 

Buenos Aires. 28 de marzo de 1974. — 
Abel Bonorino Pero, secretario. 

e.l8:-i N? 398 v.24|4¡74 



Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría N° 
4, comunica por 3 días en ei juicio "EL 
HOGAR DE PARQUE PATRICIOS S. C. 
cjLEOTARD de GÜILLOT GENOVEVA 
y otra s;ej. hipotecaria", (Expte. N" 
38.567), que los martilieros A. C. Taquini 
& Cia.¡. rematarán en San Martín 388, 
Capital, el día 25 de Abril de 1974, a 
las 15,30 horas, el local designado con 
el N? 1, ubicado en la planta baja de) 
inmueble Be'grano 2087¡2093j2095 y 2099 
formando esquina a la de Rincón 380!384i 
396; el local tiene entrada propia por ei 
N? 2099 de Belgrano y Nos. 380 384 y 396 
de la calle Rincón; con una superficie 
en planta baja de 190 metros 70 decí-^ 
metros cuadrados; subsuelo propio de 
260 metros 49 decímetros cuadrados y 
patio común de uso exclusivo de 5 me- 
tros 43 decímetros cuadrados. Porcen- 
tua- 21,62 o|o., — Base $ 296.600.— Ley 
18.188. Al contado. El bien está ocupado y 
explotado por la demandada, que de con- 
formidad con lo establecido en la cláu- 
sula 6* del contrato hipotecario en ejecu- 
cién, deberá entregar él inmutóle grava- 
do desocupado. — Adeuda en concepto de 
expensas comunes al 3jl0 : 73, la suma de 
$ 2.862,05. — Se visita todos los dias há- 
biles de 16 a 18.--.— 8 ojo de seña, 3 ojo de 
comisión. — El comprador deberá consti- 
tuir domicilio en Capital Federal. 

Buenos Aires, Abril cinco de 1974. — 
César Antonio Pescio secretario. 

$ 202,50 e.22|4 N? 71.070 T.24J4I74 



Juzgado Civil N? 17, Secretaria N" 34, 
comunica por tres días en autos "MADI- 
NICO S: C. A. C.LALLI, JORGE ROQUE 
s| cobro", Expte. 2i. 951 (año 1973). que ios 
martilieros F. Antonucci e Hijo S R. L. 
rematarán el próximo día viernes 26 de 
abril de 1974, a las 15 hs. en Perú 2^, 
la. Unidad Funcional N? 22, Letra "D", 
piso 5°, finca Dr. ,Norberto Quirno Costa 
1273, Capital Federal, con superficie cu- 
bierta de: 36.90 m2. Porcentual: 2.32 ojo. 
Desocupado. Hoi ario visitas: 16-19 hs., 
roclos los días. Deudas: Impuesto Munici- 
pal al 13|4|1973, por A'.B.L. .S '230V5O; por 
conservación de pavimento S 143.20. Obras 
sanitarias al 13(611973 $ 287.65. — Por ex- 
pensas comunes ai 2j5 1973 S 2.Ü77.81, que 
se desglosa segúri balance 25)4 73 S 2.143.41, 
en concepto de intereses compensatorios 
por mora: $ 411.67 y $ 323. — en concepto 
de cuota trimestral estimada — Base 
$ 30.381.12. — Ver.ta al contado. — Seña 
8 ojo. — Comisión 3 oio. — Ei comprado" 
deberá constituir domicilio en Capital Fe- 
deral. 

Buenos Aires, diecisiete Áb'rii de- 1974 
— Horacio Carlos Ferrer, seo. :tano. 

$ 202,50 e.22|4 N? 70.536 V. 241474 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,- ■ 
Secretaria N'-> 43. comunica por tres' 
días en el juicio "ADOBBATO COME- 1 
SANA de ROMBOLA CLARA C¡ MA¿' 
CHADINHO MANUEL JESÚS slcobro 
ejecutivo", eme el martiliero Roque A.' 
Boverini, rematará el día jueves 25 de 
abril de 1974 a las 15 horas, en la Cor- 
poración de rematadores, calle Perú nú'-" 
mero 27, Capital Federal: Un depar- 
tamento ubicado en la calle Billinghurst 
N« 1686 88J90, Cap. Fed., designado como 
unidad N 9 4 del tercer piso. Consta de 
palier de entrada, living-comedor' y un 
dormitorio al frente, dos dormitorios más", 
internos, baño y toilette, office y cocí- . 
na. habitación y baño de servicio con 
entrada independiente. Superficie propia 
116,70 mts.2, porcentual 10.71 o;o. No se 
adeuda expensas comunes hasta julio de 
1972, inclusive. Base $ 34.526,66. Al con-', 
tado. Seña 20 o:o. Comisión 3o;o. Él''" 
departamento se encuentra ocupado 'por'' 
los demandados. El comprador' deberá' 
constituir domicilio dentro del radio de', 
ta Capital Federal. Visítese de 10.a 12;; 
horas. ". ."' '',", .; 

Buenos Aires, 17 de abril de 1974. — ' 
Horacio Carlos . Amisano, secretario. 

$ 191,25 e.22¡4 N? 70.553 v,24;4|74; 



N? 23 



N« 19 



El Juzgado Nacional de 1" Instancia en 

10 Civil N? 19, Secretaría N? 38. avisa por 
3 días, autos: "DECA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL S. -A. cjKROMKAMP CAR- 
LOS FEDERICO y otra s ej. hipotee./' 
Exp. 21.450 que ei Martiliero Fernando de 
Izaguirre rematará el 25 de aoril a las 

11 hs. en Bernardo de Irigoyen 848 (Cap. 
Fed.) solar 6^; 3.583,10 mts2 aprox., sito 
en Pto. Rico, Misiones, desocupado, en j mímica por tres días en los autos. "CA- 



Juzgado Nacional en lo Civil N«:y28-,-.') 
Secretaría N? 45. comunica por tres díasn 
en los autos denominados "CERLETTI.n 
GUILLERMO (hoy sucesión) c'DAGHE-C 
RO. ZULEMA s'ejecución hipotecaría 
(reconstrucción). Expediente N"? 1.073",' 
que el martiliero don Celso Andrés Acea 
(Tel. 35-5854 u 8230), rematará el día 
viernes 3 de mayo de 1974, a las 15 
horas, en el salón de ventas' de la Aso- 
ciación de Martilieros sito en Talcahuano 
N? 479, de la Capital Federal, dos lotes 
de terreno en block subdivididos " con el 
edificio en él construido Ubicados ' en 
Ituza.ingó, Partido de Morón, Provincia 
de Buenos Aires, designados- como lote 
uno y Dos de la Manzana : "C" y que 
se encuentran ubicados: .a) -él- ; leté -Unov: 
formando esquina con las calles. Alvai'ezs 
Condarco y General Miguel .Soler,-. yt .-.•el fi 
lote Dos en el cual se encuentra c,ons-;;- 
truido el edificio referid.o, : . : da, frente, \&¡' 
la. calle General Miguel . Soler ■ hoy -n5l- v 
mero 1298 entre- las de Carabobo ,-.y.. ÁXta 
varez Condarco. El inmueble se , halla,v¡ 
ocupado exclusivamente por la demanda-.- 
da. — Base S 26,065.64. Al contado.' — 
Seña 8 oio. Comisión 3o¡o. — El com- 
prador deberá constituir domicilio legal 
en el radio de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
Hugo Carrillo, secretario. 

$ 202,50 e.22|4 N? 70V510 V.24;4¡74 . 



Juzgado Nacional de Primera In-staheia- 
en lo Civil N? 23, Secretaría N? 46, co- r 



, _, ___ N* 9 

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría 
N* 18, comunica por tres días en los au- 
tos "PROMOTORA VIVIENDAS S. A. 
A. P. C[ROMERO, MARGARITA LUCIA 
sjejecución hipotecaria, entrada N? 20374" 
que los martilieros Giménez Zapiola y 
Cía. S. R. L. rematarán el miércoles 24 
de Abril a las 15 hs., en Perú 27, Bs. 
As., el inmueble sito en Claypole, Pdo. de 
Juzgado Nac. Instrucción N? 26, Secre- Alte. Brown, Peía, de Bs. As., calle Gari. 
taria N? 155, cita y emplaza por treinta j baldi 856, edificado , en lote 34, mz. 26. 

que mide 8mC6 al S.O., por 43m30 fon- 
do. Superficie: 374,97 m. c. Circ. III. Sec. 
F. Mz. 255. Pare. 24. Partida N? 21152. 
Desocupado, deshabitado y semidestrui- 
do. Visitar de 15 a 17 hs. El comprador 
deberá constituir domicilio dentro del 
radio de la Capital Federal. — Base 
$ 55.984,04 (m$n. 5.598.404) al contado y 
al mejor postor. — Seña Solo. — Comi- 
sión 3 o|o. 

Buenos Aires, Abril 16 de 1974. — Ru. 
bén Ricardo Pardo, secretario ad hoc. 
$ 146,25 e.l9|4 N? 70.255 v.23|4|74 



zona urbana, sobre camino, tieiras altas 
y cubiertas de vegetación: insciipción: t. 
107, f. 235, f. 19 798, de Pto. Rico, Depto 
Lib. Gral. San Martín, Prov. cíe Misiones 
Base: $ 5.207,00. — Ai contado. — Se- 
ña 8 o¡o, comisión 3 ojo, efectivo. — El 
comprador fijará domicilio en Cap. Fe- 
deral. — Ver a diario de 7 a 20 hs. — 
Ofertas bajo sobre: se harán ante el Juz- 
gado antedicho y en su sede (Talcahuano 
550, Cap. Fed.) por lo menos un día antes 
del remate y previo depósito ¿iro postal 
o cheque certificado, con atestación "no 
a la orden" a nombre del Martiliero, in- 
cluyendo 8 o¡o por seña y 3 o'e por comi- 
sión. 

Buenos Aires, Abril 17 de 1974. '— Eduar- 
do R. Godio Philip, secretario. 

$ 213,75 e. 22:4 ' N? 70.527 V. 241474 



(30) días a contar desde la primera pu 
Wicación del presente a BARTOLOMÉ 
VÍCTOR SOLEZZI par a que comparezca 
a estar a derecho en !a causa qu> se le 
sigue por quiebra, bajo apercibimiento de 
declararlo rebelde. — Publíquese por cin- 
co (5) días. 

Buenos Aires, 28 de i:u.rzo df- 1974. — 
Abel Bonorino Pero, secretarlo. 

e.1814 N? 399 v.24)4|74 



Juzgado Nac. Instrucción N? 26, Secre- 
ta-ría N? 155, cita y emplaza por treinta 
<30> días a contar desde la primera pu- 
Wíeaeión del presente a RAMÓN LÓPEZ 
para que comparezca estar a derecho 
«n la causa que se le s.gue por quiebra, 
loaio apercibimiento de declararlo rebel- 
úe..-^ Publíquese por cinco (5) días. 

Buenos Airea. 28 de marzo de 1974. — 
Abel Bonorino Pero, secretario. 



N? 21 



NO 11 



Juzgado en lo Civil W 11, Secretaría 
N? 21, comunica por tres dias en el jui- 
cio "CRAMER ENRIQUE JUAN c|Vl- 
CHINO P. ALFREDO s¡ej. Hipotecaria" 
Exp. N? 1€.000, que el martiliero Sr; Ser- 
e.l8¡4 N? 400 v.24:4¡74 vando García Casaba!, rematara el 29 



Juzgado Nacional en lo Civil N" 21, Se- 
cretaría N? 42, comunica por- tres días en 
los autos: "SAHORES de SOUVERBIE- 
LLE CORA y otros c¡MAGNOLIA tí.A.M. 
F.C. e I. s|ejecución hipotecaria" (Expte 
N? 5.762), que el martiliero José Antonio 
Pizarro (Lavalle 1537, 8? "H", 4Ü-45Ü3| 
9218), rematará el próximo 10 de mayo 
de 1974, a las 14 horas, en la Corpora- 
ción de Rematadores, Perú 27, Capital: 
Las unidades 9, 13, 14 y 18 de la planta 
baja de la finca Juan Francisco Seguí 
N? 3541, 3545-49-51. Cons. las siguientes 
superficies, porcentuales y bases: Unidad 
9: Sup. 19,50 m2., 1,72 o|o de porcentual 
y $ 18.021,43 de base; alquilada sin con- 
trato a una Fiambrería Ruth a razón de 
S 500 mensuales. Las unidades 13, 14 y 18 
tienen: 12,97 m2„ 1,14 o|o. $ 8.410; 8,34 
m2., 0,78 o|o, $ 8.410; y 7,39 m2., 0,64 o|o, 
$ 7.208,57 de superficie, porcentual y ba- 
ses respectivamente, encontrándose las 
tres totalmente desocupadas. Visitar días 
hábiles de 14 a 19 horas. Todas las uni- 
dades son locales de un mercado a me- 
tros de Avenida Libertador v Salguero. 
Seña 8 o¡o. Comisión 3 o|0, ambas en efec- 
tivo. El comprador deberá constituir do- 
micilio dentro de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Rodolfo Juan P; Rey, secretario^ : 

'■< 247,50 e.l»!4 N? 70.448 V.23Í4J74 



LARCO JOSÉ ONOFRE cjIMAZIO AR- 
QUIMEDES VÍCTOR PEDRO slejecueión. 
hipotecaria" (Expediente N? 843), que el' 
martiliero Migue) Edgardo I'delson íTeí.' 
40-4604), rematará el próximo 26 de 'abril, 
a las 18 horas, en Talcahuano 479, Capí-" 
tal Federal, el inmueble ubicado en la 
calle Fragata La Argentina N? 173.6, Cá-v 
pital Federal, y que consta de: 2 dormí- { 
torios, baño instalado, cocina, hall cu- ¡ 
bierto y patio con pequeña habitación;,, 
Todo edificado en un lote de 8,68 x 18.00 
mts. La finca se encuentra ocupada por< 
la hija del demandado, su esposo y 2 ni-; 
jos menores. El bien podrá visitarse todos 
los días de 15 a 18 horas. Base $ 24.5S3. 
Comisión 3 o|o. Seña 8 o|o ai contado en 
efectivo. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1974. — '; 
Carlos M. Saubidet, secretario. 

$ 168,75 e.l9|4 N? 70.368 V.23Í4Í74 



. W 24 — 

Juzgado Nacional Civil N? 24, Secreta- 
ría N» 47, comunica por. tres días en el 
EXPEDIENTE N? 82.61073, que el mar-, 
tiliero Carlos Cattáneo, con oficinas en 
Av. de Mayo 953, piso 8?, rematará eS¡ 
jueves 25 de abril de 1974, a las 15 ho- ' 
ras, en la calle Talcahuano 479, por la 
Ley 13.512, desocupado, el departamento 
piso 4? 'B", unidad 14, del inmueble ca- , 
He Carlos Calvo 963(965, con superficie 
propia de 34,48 mte2„ porcentual 6,07 o|o. 
Expensas comunes de febrero $ 308,51, 
Base $ 35.000, contado. Visitar de líi a ; 
17 horas. El comprador deberá constituir 
domicilio dentro del radio del Juzgada.;' 
Seña 10 o|o. Comisión 3 o¡o. ' ": 

Buenos Aires, 1? de abril de 1874. — .' 
María Isabel Millán, secretaria. 

$ 123,75 e.l9¡4 N? 70.238 v'.23|4¡74 '; 

JUZGADOS NACIONALES ~~" 
EN LO COMERCIAL 

_ __ N»"i •-■-■•■ 



Juzgado en lo Comercial N» 1, S&cre- ■ 
taría N? 1, comunica por dos (Mas en 
autos: "BRASSOVORA S. R. I», e¡ZAr : . 
ÑOÑI HNOS. s]sumario", Expediente nd? 
tuero 39.384, que el martiliero José Ta- 
boada rematará el día 30 de abril át 



.Ktfii*"** 
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1974, hora ¿u,.oO,-en Humberto I N?- 1723, 
.Capital.-'donde se exliior-n diariamente, 
■ cié; 9 a 11 ñoras, ''Setenta: docenas de 
.Escobas 'Véneta' de '■■cinco hüos", — sin 
•¡Jase. Al contado. . Comisión loólo. 
- Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — -- 
Alfredo Cabrera, secretario. 

$ 60.— e.2|4-N»' 70.727 v.23 : 4¡74 



Juzgado Nacional en lo Comercial nú- 
HK'io 1, Secretaria -N? 2. "comunica por 
ti os días en ios autos "SUSCHE k.ü»s- 
LER S.A.I.C. y F. s¡quiebra, incidente ce 
venia", que el martiliero señor Rafael' Ri- 
cardo Broneiv. erg Victorica, rematara ios 
días 2j y 30 üe auril de 1974, a las 10 -ho- 
ras, cu 6i ice:,! de la Asociación cle : Mar- 
tilieros y B. .. ..noeauores. sita en la cañe 
Taica-huano *..,, de la Capital, los' siguien- 
tes bienes: F enero, escritorios, sillas. m&- 
efuina de ece.bir portátil marca Kóyai, 
mostrador, piacard, canastos, pantanas 
miran ojo, papelería, mesas, de corte, bas- 
culas, cortadera de tela Kraus y Re.iCHt.ri,, 
máquinas eo larestas (pesa cintas), eon- 
tacollareta, máquina de co:-er overltefc, 
coiiipiesor Ci..;adi. helao.ua taniiLari'ea- 
boci¿, icloj tarjetero Cronos, hilados cié 
bou-lie. tela en piezas, icpa conieccio- 
licc'i, máqu na¿: Eneonadoiv Letona; 
CiicüJsr Meló. N» 3152, de 36"; Circular 
-\:Ao U° 31£', de 14". Cardal Brintcn, 
jV 279, de -.,,.': Circular Erinton sirr-iv, 
de ~G": Circ'lues mallosas marca Waga, 
Nos.K9.G93 y, 39.687, de 15" ; Ciixular si 
;k;v;, N? 32 í-. :dé 12"; Circular Willman, 
N" G9.983, de 18"; Circular SimjV; míme- 
-ro ■'■ 20.Í.52, dr 10"; Circular Brintóii. r.íi- 
mero ».731, r de'.J2"; Circular s!m|v ! , húme- 
lo 2,189 (644. >, de 14" (16" > y demás foic- 
«e- inventa -dos en autos, Exiiimeie-n 
ios días 24, l¿ y 26 de abril de 1874, de 
9, a 14 horas.:.. en el local de la f-aiiida, ca- 
lle Payfandü 1433, Capital. Entrega por 
cinco días en: el mismo local y a partir 
ciei din. 2 da mayo de 1074. de 9 a 14 Ho- 
ras. ■ Expediente N? 39.505. Seña 30 oío. 
Comisión 10 olo, todo al contado y en 
efeittivc. Los compradores deberán cons- 

'.'•ti elerruc ' o dentro del radio del Juz- 
gado é. identificarse al concurrir 'á la ex- 
posición. • ' ,- ' ■' 

-Buenos 'Aires, -17 de aUrii de 1974. — 

Guillermo L. Céspedes, secretarlo, : ' ' 
'."•■■•.. $ 217,50 e.22|4N° 70.533 ¥.2314)74 



teléfonos Internos; aparato "7.eía 3380''; 
estanterías hierro y madera;- piletas" ace- 
ro inoxidable; 3 cintas transportadoras 
(grande, mediana y chica) cimofcor-"Ma- 
reili" cju. plataforma rejilla- y accesorios; 
refrigerados amoníaco; tableros comando 
eléctr.; evaporadoras c|motor "Córradí"; 
báscula de piso "Bianchetti", 500 kgs. de 
1.40 x 1,20 mts. de plataforma; tambores; 
escaleras madera y hierro; bateas ciruer 
das; bombas centrífugas; carretillas alu- 
minio; condensador y válvulas amoníaco; 
mesas desposte aluminio y hierro; esme- 
riladoras, esmeril; agujereadoras ; calde- 
ra cjelemeutos control, tanques interme- 
diarios y bomba centrífuga; tambor 200 
litros aceite "Zeice" N 9 40 Esso; morsas; 
bancos trabajo; herramientas, varias; ar- 
marios, ropero metálicos; mesas y bancos 
madera; extractores aire; gran cantidad 
■ moldes y bandejas chapa galvanizada; 
i noria cjmotor "Zerverii" 2 HP.; bombas 
agua reírig.; 2' compresores "Sinfa" con 
! motor 105 y 126 H. P.; 4 compresores 
[ '.'York'* cjmotor 10 x 10, de 150 HP. y 
9.x 9, de 50 HP.; 1 compresor "Rhein 
; Kalte" e;inío5or 60 HP.; tablero fuerza mo- 
triz; bombas de amoníaco y varias; reci- 
bidores y trampas de amoníaco; matafue- 
f gos; manómetros; aparejos; etc.: — En- 
\ trega- conforme Avt. 565 C. Proc. — Des- 
¡ anpe y retiro por cuéhí-a ; :,y .riesgo, de sus 
| compradores. — Seña: : 30 ojo. Comisión;. 
: diez por ciento. 

¡ . Buenos Aires, 26 de marzo de 1974. ~ 
' Jorge del Valle Puppo, secretario. 

$ 345 e,22i4 : N<? 70.640 v.23|4¡74 
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Juzgado Nacional de Comercio nv 3, 
Societaria N« 6, comunica por dos dias 
en (Os autos:, "BANCO DE ENTRE RrOS 
c: JULIO ORTEGA y otro s|ejec", que el 
martiliero señor Juan Palombo, remata- 
rá el día 30 de abril de 1974, a las 18 Ho- 
ras, tn el local de ventas, sito en la ca- 
lle Humberto- 1«- N« 2046, ele la Capital 
Federal donde se exhiben de 9 á IB no- 
ras, y en -ei estado, en que se encuentran, 
sos siguientes ,. bienes: 1 piano marea 
"Bolsselot'Y 2 pedales, sin número visi- 
ble, funcionando; 1 mesíta ratona con 
tapa, de mármol, cuatro patas de macie- 
rs lustrada;:! lámpara de pie. con base 
dé' bronce de tres luces, de 1,60 mts. apro- 
ximadamente; 1 juego de cubiertos de as 
piezas de plata "London"; 1 televisor ga- 
binete de madera, controles frontales, 
W Sal. 266, " funcionando; í aspiradora 
«meca "Progres",, sin número visible, íuu- 
efenando; 1 licuadora marca "Anahí": i 
yíntilador de- mesa marca "Siam". sin 
»i 'ranero- visible, funcionando: 1 estufa a 
ga.s de garrafa marca ''Kaierma". sin 
«tunero visible, funcionando. Sin base. En 
efectivo ,y al; mejor postor, comisión 
10"" oío. Entrega inmediata, ' ■■ 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974, — 

Jorge del Valle Puppo, secretario.' 

$ 105.— e. 22)4 N? 70.770 v. 231417* 



-Juzgado en lo Comercial N<' 3, Secreta- 
ría Ní* 6, comunica por dos dias en- autos: 
"PUTUR-AGRO FRIGORÍFICO -GANA- 
DERO ' ARGENTINO s¡quiebra", : (Ex»t& 
W 162,152)73 )-. que el martiliero Eduardo 
Ó jam Gaché rematará el día viernes 10 
de mayo, de 1974 a las 9 horas, en el sa- 
lón de ventas de la calle Humberto I' 
M? 2042, Capital, sin base, ai contado y 
en dinero en efectivo, los siguientes ■ bie- 
nes enumerados y demás conforme a in- 
ventario de autos de fs. 1.571 a 1.584, que 
se exhibirán los días 2, 3, 4 y 6 de mayo 
de 1974, de 9 a 13 horas, en el local de 
la fallida, calle Cochabamba 1138, Capi- 
tal: Gancheras, de hierro; balanza Bian- 
cliétti. ' Capac. 300 kgs.; artefactos de luz 
pjintemperie; norias transportadoras con 
motor; ganchos roldana; artefactos metá- 
licos y fluorescentes de luz; montacargas 
son capacidad p|500 y 1000 kgs. clsus res- 
pectivos motores; motores varios; mesas 
üscrítorio (hierro, fórmica y madera); ar- 
chivos y armarios madera y metálicos; 
«Has; sillones; cajas de hierro; mesas 
metálicas; percheros; calefactores; reloj 
"Cronos";-' _ carretas playa; ventiladores 
Huesa y pie; mesas hierro tubular tapa 
metálica; evaporadores cíextract. aire m. 
Marear, rieles gancheras con sus cambios; 
abáquina calcular "Olivetti" Divisumma 
14; máquina escribir "Olivetti" Lexicoa 
90-140 esp,; balanzas mostrador y reloj; 



Juzgado en lo Comercia! N? 4, Secreta- 
ria N» a, comunica por tres dias en jui- 
cio "CIMACS. C. p¡ÁCe c MIGUEL 
BOSCHI s je jee." expediente 35.929. que 
e.' martiliero Manuel É. Loza;-- rematará, 
el 24 de abril de 1974 a las*. 18 horas, en 

acalle Humberto I 2042¡46, Capital, el in- 
mueble sito en la calle Uno — hoy José 

i Graviotto. al lado del N? 3051—, entre 
la de Avda. Calchaquí (altura Km. 21) y 
calle 3, de la ciudad de Quilines, provincia 
dé Buenos; -Aires,' designado como lote 1 
de la manzana A. y mide: 10 metros de 

¡ frente, por 41.21 metros de fondo. — Sup. 

¡total: 412,10- rn2. — Nomenclatura Catas- 
tral: Circ. V. Sec. 4, Manzana 117, Par- 

! cela 9. — En el inmueble se encuentra 
una construcción "prefabricada", ocupada 
por el demandado y su familia. — Se vi- 
sita, diariamente de 10 a 18 horas. — Ba^ 
se: $ 4.620.00. — Seña: 8 o|o. — Comi- 
sión: 3 ojo, todo en efectivo. — El com- 
prador deberá constituir domicilio en ra- 
dio de la Canitai Federal. 

Buenos Aires 4 de abril de 1974. — Jor- 
ge A. González, secretario. 

- $ 157.50 e. 19|4 N<? 70.152 v. 234J74 



JUDICIAL. — Juzgado Nacional do 
Comercio HP 7. Secretaria N* 13, comu- 
nica por S días, ea autos: "LA E2CPOR- 
TADORA TRANSATLÁNTICA ' S . Á . s¡ 
quiebra", ffispte. Ñ» 29.958, que el-' mar- 
tiliero Alfredo R. Battilana Boiüni, re- 
matará el dtó 25 de abril de 1974, a las 
18,30 hs., en el local de la calle Tal 
cahuano N? 479, Capitai, un inmueble sito 
en la calle General Levalle 822. de la 
localidad de Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, el que posee un terreno 
con una superficie de m2 594,77 (ad cor- 
pus) con todo lo plantado y adherido al 
mismo. Sale a la venta sin base.: El in- 
mueble se remata y entrega desocupado. 
Oías, de exhibición, lunes a viernes de 
15 a 18 lis. Seña 8 o|o. Comisión: 3 o|o, 
ambas en efectivo. El comprador' deberá 
fijar domicilio dentro del radio de ia 
Capital y deberá oblar el 5 c[oo sobre el 
total de ia compra, que establece la ley 
de selios. Adeuda por Alumbrado/Barri- 
do y Limpieza desde 1971 hasta fines de 
1973 la suma de Sa. 1.200.—; por Im- 
puesto Inmobiliario desde el año 1972 
hasta fines de 1973, la suma de $a. 311,04. 
Beños Aires, abril 10 de 1974. — Mar- 
cos T. Muñiss, secretario. ■■■-•' 
Ñot»: Se publica nuevamente en: razóa 

—■ de haber aparecido con error dé 

" . " ■ imprenta en • las ediciones dé los 
días 18 y 19|4|74, bajo el rubro de 
Juzgados Nacionales en lo Civ:l 
y Comercial Federai, correspon- 
■ diéndoie. ei rubro' de Juzgados 'Na- 
cionales- en lo Comercial. 
$ 337,50- e. 22|4 W 69.775 T. 2514(74 
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Juzgado Nac. de Comercio N? 7 Secre- 
taría N? 14. comunica por dos días en 
autos "STAMER, MÁXIMO c|ESPARIS, 
DOMINGO AMERICO s|Ejecutivo", Exp. 
N? 31.371, que la martiliera Graciela Su- 
sana Ocampb rematará el 24'4|74, a las 
15 hs., sin base, al contado y a'." mejor 
postor, en el local de la calle Sarandi 
844, Capital, donde también se exhiben 
y en el estado en que se encuentran: 
Una amasadora retocadora de tres bra- 
zos con motor eléctrico - acoplado para 
ocho.. bolsas, de harina: una armadora 
Simpa; una batidora sin marca, con mo- 
tor eléctrico. Comisión 10o|o. Entrega 
conforme Art. 565 del Cód. de Procéd. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1974. — 
Ana R. Cusnir, secretaria. ■ 

:$' 75.— e.22(4 N? "1.002 V.23I4Í74 



El Juzgado Nacional de Comercio N? 6, 
Secretaría N? 11. comunica- por dos dias 
en autos: "BERNARDO KVITCA Y 
CÍA. cIFLEGER, JAIME s|ejec", Expte. 
N? 403, que ei martiliero Luis Dorado 
Frers rematará el día 24 de abril de 
1974, a las 18,30 hs., en la calle Rivadavia 
N' 10086, Capital, los siguientes bienes: 
Un tocadiscos de pie este-reo marca 
"RCA" 68 con cambiador automático con 
un baile, tapa corrediza, sin número vi- 
sible; dos siílones de un cuerpo cada uno 
tapizados en cuerina color marrón; un ; 
bahiut de mader^ color marrón claro, ' 
con cuatro puertas y cuatro cajones; un 
cuadro al óleo representando paisaje de 
tres ranche» y montaña al fondo firma- 
do "Fiüppo" ele aprox. 1,10 x 0,55 mts. con 
su respectivo- marco. • — Exhibición dia- 
riamente de 9 a 12 y de 14 a 18 hs. — 
Sin base, ai contado. — Seña: 30 o¡o. 
Comisión: 10 ojo. 

Buenos Aires, 16 de abr-il-de 1974. — 
Hugo E. Pinero, secretario. 

$ 112,50 e.22:4 N« 71.058 v.23:4¡74 



. _ ^_ N? 9 

Juzgado de Comercio N? 9, Secretaría 
N? 17, comunica por dos días, expedien- 
te N? 30.911 en autos "GEBEROVICH 
HNÓS. c'CANOSA, ALFREDO slejecuti- 
vo". que la martiliera Elvira Bruno de 
Salas rematará el 24 de abril, a las 15,30 
ho'-as, -en la calle Venezuela 3155 donde 
se exhibe, lo siguiente.: Una mátjuina 
combinada, sin número visible, al frente 
con motor eléctrico acoplado. Sir. base. 
Contado. Comisión 10o!o. — Publiques© 
por dos días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1974. — 
Carlos Juan Neumann, secretario. 

$ 67,50 e.22|4 N»' 70.729 V.23I4S74 



d» impuestos municipales afioá ' 1871 m 
1973 $ 191,80, años 1986 a 1933 $ 4S7.67'. — ' 
Pavimentos años 1971 a 1973 $ 110,4». -= 
O.S.N. años 1968 a 1973 | 378,05..-- L» 
propiedad se encuentra- ocupada por -el 
demandado. — Visitar de liíiiés a viernes 
de 8 a 13 horas..-— El .comprador deberá., 
constituir domicilio dentro del radio de 
la Capital Federal. — Base: $ ■ 15.900,00,' 
al contado y en efectivo. — Seña: 8 o|o, 
— Comisión: 1.5 oio. — Sellado de uey 
5 ojoo. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1974. — Héc- 
tor Jorge Foiguel López, secretario. 

$ 202,50 e. 19:4 N? 70.453 v. 23!4|74" 



, — ; , — ; n« 16 

Ei Juzgado Nacional en lo Comersial 
N? 16, Secretaría N? ó a . comunica po» 
tres días en los autos CÁGLIANO, VIC- 
TORIO MANUEL cjOTERO de LÓPEZ, 
NORMA . BEATRIZ si r jecutivo. Expte, 
655¡73, que el martiliero Ricardo M. Fer- 
nández-Mira rematará el marte"; 30 dé 
abril de 1.1974, a las 10 hs., en la Asocia» 
ción de Martilieros > Públicas, Talcahuana 
479, Capital, la "mitad indivisa pertene- 
ciente a;, la demandada en. la finca ubi-: 
cada en . esta ciudad, icalle. Tejedor 415, 
entre Beauchef y José M.- Moreno, com» 
puesta de zaguán ;semicubierto, patio y 
galería cubierta, habitación cor balcón a 
la calle, dormitorio, cocina, baño, y en la, 
azotea- una habitación interior. Mide 7,73 
m. de íte. al SSE.,-12 m. de fde y 7,74 
m. eri el : contrafrénte. Según 'consta em 
autos adeuda Imp. Muníc. $ 165,20 (fsí 
18) y o.S.N. $ 20350 (fs.: 21). Base d® 
venta al contado $ 8.47ü. Seña 8o;o. Co- 
misión 3oío ambas en efectivo. St com* 
pradoi-; deberá cohstituii domicil!» en la 
Cap. Fed. La propiedad está ocupada pos? 
una persona que manifestó ser" iti'qnilino, 
Puede visitarse de lunes a vierrífes ét é 
p,>12 y de 15 a ; 18 horas. 

Buenos Aires, 18de "marzo de Í9'f4. — 
Horacio Enrique Meineke, secretario. - 

.:$ .202,50 e.22¡4 N 1 ? 70.760 v.24¡4¡'74 



_-_,, ; N9 2S • 

Juzgado Naeionai de Primera Instancia 
en lo Comercial N? 23, Secretaria N» 45;-; 
comunica por dos días, en los autos D@ 
DIOS R; J. contra BACKMAN PRAN-i 
CISCO s|ejecutivo que el martiliero Ai?-- 
naldo Cristóbal Bollati, rematará el ¿S 
de abril de 1974, a las 11 hs.. en el loeaí 
de la calle Humberto I 2042, de .esta Ca» 
pital, donde se exhiben dé 9-12 lis. y 
15-18 hs., los siguientes, bienes: Una má,-" 
quina de, coser, marca Union Special nu- 
mero 706.921. otra Union Special .núme- 
ro 3.690, Singer N 1 ? 564.537. Sin base, ai" 
contado. Comisión 10o¡o, todo en efea- 
tivo. 

Buenos Aires, 16 abrii de 1974. — Pa-= 
blo F. Garriga, secretario. 

$ 52,50 e. 2214 N? 70:688 v. 23J4174 ; 

■JUZGADOS nTgTc7^LES~~"™* 
ESPECIAL EN LO CIVIL 
Y COMERCIAL 
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r n» 7 

JUDICIAL, — Juzgado Nacional de Co- 
mercio N? 7, Secretaría £í'- 13, comunica 
por 5. dias en autos: "LA EXPORTA- 
DORA TRANSATLÁNTICA S. A. sobre 
Quiebra", Expte.: N? 29.958, .que el mar- 
tiliero. Alfredr R. Battilana Bollini, re- 
matará üi día 25 de abril de 1974, a las 
i<<,30 horas, en el local de la calle Tal- 
esbuano N« 479,. Capital, un : nmuebie 
sito en la calle General Levalle 822, de 
ia. localidad de Avellaneda, Provincia de 
Bueno.. Aires, el que posee un terreno 
ton una superficie de ¡ni. 594,77 (ad 
ctrpus) con todo lo plantado y adherido 
a. mismo. — Sale a la venta sin base. 
— El inmueble se remata y entrega des- 
ecupado. . — Días de exhibición: lunes a 
viernes de 15 a 18 horas. — Seña: 8 o|o. 
Comisión: 3 o ¡o, .ambas eñ efectivo. — 



Juzgado de Comercio N? 10, Secretaría 
N? 20, comunica por do. días en los au- 
tos "MUTUALIDAD DE LOS OBREROS 
Y EMPLEA JOS DE LOS SUBTERRA- 



N? 12 



Juzgado Nacional de I- - Instancia en V» 
Especial Civil y Comercial N? 12, comu- 
nica por 3 días en autos caratulados 
MASTANDREA MUEBLES S.R.L. c|DE- 



??r°¿ D ^^r U ^a'°^ AI £^ ^T^Si ' p AZIO SALVADOR MIGUEL s|¿n¿da- 
CMAR CARLOS G. siEj." Expte W i rio Expe^te N o 206.246 que e " martt 
32.985, que ei martiliero Guillermo Enri- ' 



que Alemán- rematará el 23|4|74 a las 16 
hs., en Sarandi 844, Capital, lugar don- 
de se exh'ben de 9 a lf hs.: Un televi- 
sor marca Monlit-t, pantalla mediana, 
controles al frente, sin número visible, 
funcionando, extrachato; un juego de 
comedor compuesto de una mesa, un apa- 
rador de cuatro cajonep y dos puertas, 
seis sillas de madera esterilladas; un so- 
fá de tres cuerpos, tapizado en cuerina 
color marrón claro; un ventilador de pie 
marca Aleka Cicloir, cratro paletas, fun- 
cionando, sin número -isible. Sin base, 
al contado y al mejor postor. Comisión 
10o|o. El comprador deberá constituir 
domicilio en la Capita.,. 

Buenos Aires, abril d.~ 1974. — Eugenio 
C. Gallegos del Santo, secretario. 

$ .112,50 e.22|4 N<? 70.985 v.23:4|74 



— — , w 12 — - 

Juzgado Nacional en lo Comercial N? 12. 
Secretaria N<-' 24. comunica por tres dias 
en el. juicio "TALLARICO. PEDRO c|LÍ- 
BERTINI, SALVADOR s|ejec." expedien- 
29892. nue el martiliero D. Juan O Bas- 
tíani rematará- el día 25 de abril de 1974, 



llero Eduardo Abel Esposito rematará el 
día 6 de maj'o de 1974, a las 12,30 hs., 
en el local de la calle Godoy Crus N* 
2941, los siguientes bienes: 1 mesa estilo 
español, en madera de cedro, tapa fija, 
de 0,45 x 0,84 mts. con aletas de costados 
de 0,40 cada una modelo A-M-2; lustre 
mate y 6 sillas estilo colonial español, 
en madera de cedro, asientos tapizados - 
en cuero de 0,45 x 0,50 x 0,95 mts. Base 
$ 750 contado. Comisión 10 ojo. Lo;, bie- 
nes podrán ser vistos los días martes $> 
jueves de 9 a 12 hs. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974. ~ 
Jorge A. Ciardulli, secretario. 

$ 135.— e.l9|4 Ni 70.529 ' .23!4|74 ' 



Nv 40 —— 



E- comprador deberá fijar domicilio den- a las 14,30 horas, en el Salón de la Cor- 
tre del radio de la Capital y deberá poraciór. d e Rematadores, Perú 27 de Ca- 



oblar el 50 o|oo sobre el total de la com 
pra. que establece la ley de sellos. - 
Aneuda por alumbrado, barrido y lim 



pital; el inmueble ubicado en la cade 

Nazarre 5063 de Capitai, el que consta, 

alería al frente y pasillo lateral descu- 



rj;eza desde 1971 'tw¡ta fmes de 1973 la bierto. dos habitaciones pequeño baño, 
suma de $a. 1.200,00; por impuesto in- ' . . . • . . . 

tnobiharii, desde el año 1972 hasta fines 
de 1973, la suma de $a. 311;04. 

Buenos Aires, abril 10 de 1974. — Mar- 
cos -T. Muñiz, secretarlo. 

$ 337,50 e.l8|4 N Wm -V.24|4|'74 



cocina y espacio de terreno al fondo. 
La propiedad se halla en muy malas con- 
diciones de uso y conservación. — Inscrip. 
en el T? 2342, Matrícula 15-57272 Folio 
102. — Nom. Catastral: lote 25, Manz. 37, 
B, zona norte. — Partida 398.641. — Adesa- 



Juzgado Nacional Especial en lo Civil 
y Comercial N? 40, comunica por tres días, 
en autos "R. y S. GRANDIO S.A.C.I.I. 
y F. cIBALDESSARI JUAN RUBÉN 
s|ejecución prendaria" Expte. 160.921. 
que el martiliero Sr. Carlos Alberto Igle- 
sias, rematará en Piedras 165, donde se 
exhibe de lunes a viernes, de 9 a 18 ho- 
ras, el 2 de mayo de 1974, a las 18,30 
horas, un automóvil marca Doctge, Gran- 
Turismo, año 1970, tipo sedán cuatro 
puertas, motor N 1 -' 97X2540, marca Chrys ■ 
ler, chasis N? N9P2598 marca Dodge. Pa- 
tente N c B-431.540, de la Prov. de Bue- 
nos Aires, usado, en el estado en que 
se encuentra, base $ 1.956,50 Ley 18.ia8. 
Venta al contado. Comisión 10 ¿|o. Seña 
30o|o. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1974. — 
Gastón J. M. Firpo, secretario. 

$ 123,75 e. 22|4 N? 70,978 r. 24j4¡» 
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